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प्राधिकृत प्रकाशन 


BY THE DIRECTORATE OF INDUSTRIES (C.S.P.O.), NEW ADMINISTRATIVE 

BUILDING , MUMBAI 400 032 , GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
CENTRAL STORES PURCHASE ORGANISATION 
1. Sealed tender will be received on the form prescribed by Officer or any other purchaser shall be entitled to purchase such 
the Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing stores from any other source and such price as the Development 
Officer in his office at New Administrative Building , Opp . Commissioner ( Inds.) and Central Purchasing Officer or any 
Mantralaya , Mumbai 400 032, and/or concerned Department upto other purchaser shall in his sole discretion think fit . 
the dates and time mentioned for the supply of stores as per 

If action as stipulated above is taken : 
Schedules attached . 

( 1 ) The offer of the defaulting contractor will not be 
2. Prescribed Tender Form will be available from concerned 
office on non - refundable payment basis on any working day 

considered , 
between 11-30 a.m. and 3-00 p.m. 

( 2 ) The defaulting contractor will be penalised to the extent 
2 - A . Tenderers should quote rates for F.O.R. destination and 

of the difference in the rates or 10 per cent of the value 

of the earlier order , whichever is higher , 
submit the quotation in Printed Tender Form . They should state 
the earliest delivery period necessary for completion of the order , 

(3 ) If the defaulting contractor fails to pay the penalty he 
3. The origin of stores offered whether Indian or Foreign and 

will be permanently deleted from the list of approved 
in the case of the former State in which it is manufactured , should 

contractors of the C.S.P.O. and the registration deposit 
be clearly stated against each article. 

of the contractors will be forfeited to Government. 
4. Tenderers should submit tenders in two envelopes as 8. In the case of non -delivery and / or delayed delivery against 
below : 

an order placed with the tenderer. The Development 
(A ) The first envelope should contain technical information Commissioner ( Inds.) and Central Purchasing Officer, reserves 
of the unit such as 

to himself the right to impose such penalty in his sole discretion 
(a ) Demand Draft in respect of EMD , 

as he thinks fit . 
(6 ) Copies of PMT SSI | CSPO / NSÍC / DGS and D 

9. (a ) Tenders should be accompanied by Earnest Money 
Registration , 

deposit as indicated in Schedule attached ( in Demand Draft). The 
(c ) List of installed machinery , 

Earnest Money deposit will be forfeited if the tenderer fails to 
( d ) VAT /CST Registration , 

complete the contract according to his tender, if accepted . Tender 
( e ) Sales Tax / value added tax clearance certificate form 

without Earnest Money deposit will not be considered . 
the competent authority upto 31st December of previous (6 ) Successful Tenderer will be required to pay a sum fixed 
year , 

by the Development Commissioner (Inds .) and Central 
(7) Details regarding participation of such Tender 

Purchasing Officer as security deposit and enter into an 
Enquiry in the past, if any, 
(g ) If the tenderer is a trader he should furnish current 

agreement for the performance of the contract. 

(c ) The Development Commissioner ( Inds .) and Central 
& Valid authorisation letter from the manufacturer , 
(h ) This envelope should be marked as Technical 

Purchasing Officer , Mumbai, may exempt firms of standing from 
Tender Envelope ” . 

payment of Earnest Money deposit and / or security deposit in 

respect of tenders of contracts placed by this office . If the firms 
( B ) The second envelope should contain only price Tender 

produce from the Director of Supplies and Disposals, Mumbai, a 
Form , quotations and conditions. 
This envelope should be marked as 6 Commercial Tender 

certificate to the effect that they are exempted from payment of 
Envelope ” . Both the above envelopes should be put and sealed 

security deposit or Earnest Money deposit in the case of contracts 
in a single envelope while submitting to the purchaser with 

placed with them or tenders invited by Directorate General of 
Tender No. and date of opening of the tender. 

Supplies and Disposals, Government of India . The Development 
Tenders should not submitted as per the above prescribed 

Commissioner ( Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai, 
manner will be treated as invalid . 

however , reserves to himself the right to ask for security deposit 
The right to ignore any tender which fails to comply with the 

from them against any contracts placed with them by this office , 
above instructions is reserved . All outstation tenders should be 

if and when found necessary by him . 
sent within time limit by Registered Post. Delay in postal delivery (d ) Following categories are exempted from payment of 
will not be considered . 

E.M.D. : 
5. Opening of Tender . — The tenderers are at liberty to be 

(i) Factory located in Maharashtra State quoting for the 
present or authorise their representative to be present at the 

items registered with D.G.S. and D., 
opening of tender at the time and date specified in the Schedule 

( ii ) Government and Semi-Government undertakings, 
alongwith authorisation letter. 

( iii ) S.S.I. Units permanently registered with D.I. , 
6. The Development Commissioner (Inds.) and C.P.O. or any 

Maharashtra State and for the Itemsmanufactured by 
other purchaser does not pledge himself to accept the lowest or 

them (Registration should be valid ), 
any tender and reserves to himself right of accepting the whole 

(iv ) S.S.I. Units registered with N.S.I.C. located anywhere 
or any part of the tender or portion of the quantity offered against 

in the Country for the itemsmanufactured by them , 
any item and the tenderer shall supply the same at the rate 

(v ) Suppliers registered with C.S.P.O.(Maharashtra State ) 
quoted . The tenderer is at liberty to quote for the whole or any 

only for the item mentioned in certificate (Registration 
portion of the quantity of any item or state that the rate quoted 

should be valid one) relevant copy of the certificate be 
shall apply if the entire quantity of any such item is taken from 

attached to the quotation failing which quotation will 
him . 

not be considered . 
7. In the event of the order being placed against any of the 

The tenderers other than above categories should pay E.M.D. 
tenderers and if the tender fails to supply any stores according @ 3 % or maximum Rs. 5,000 in the form of Demand Draft or 
to the terms and conditions of acceptance of tender or fails to 

Treasury Chalan in the name of Development Commissioner 
replace any stores rejected by the Directorate or by any person 

( Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai ; failing which 
on his behalf within such time as may be stipulated . The 

quotations will be rejected . 
Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing 


( N.B.–S.S.I. Units — Tenderers may refer the G. R. No. SPO . 1088 /(2512 )/IND -6 , dated 2nd January 1992 for detailed information such as concessions, preferences, reservation 
given to S.S.I. Units.) 

( ) 
HMH ( grauit) — 
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(e ) The successful tenderers should pay Security Deposit @ 
3 % of the Quantity Contract of purchase value , the amount 
mentioned in offer letters. However, in the following categories 
of tenders are exempted from the payment of the Security 
Deposit : 
( 1 ) Supplier registered with D.G.S. and D.having factories 

in Maharashtra . 
( 2 ) Supplier registered with C.S.P.O. on the list ofapproved 

suppliers for the value of stores amounting to Rs .25,000 

only . 
( 3 ) The Ş.S.I. Units permanently registered with Director 

of Industries and the units registered or associated with 
Maharashtra State Khadi and Village Industries Board 

upto Rs. 50,000 of purchase value . 
As 

.per 3 above for purchase of stores more than Rs. 50,000 , 
Security Deposit will be charged @ 3 % of the total value or Rs. 
50,000 maximum . 

10. Certified copy of valid Sales Tax /VAT clearance certificate 
the prescribed form should be enclosed with the tender . 
Quotations received without the above certificate are liable to 
be rejected . 

11. Samples . - Tender samples are not required unless 
specifically called for quotations without samples ! testing 
charges, where samples are specifically called for are liable not 
be considered . 
Samples should be affixed with a label showing 

(a ) Name and address of the firm . 
(6 ) Tender No. 

(c ) Opening date of tender . 
12. Tenderers convicted on an offence under the Bombay 
Prohibition Act, 1949 , or the Bombay Opium Act, 1936 , will be 
considered ineligible for being given contracts . 

13. Release of controlled materials. — Tenderers who do not 
stipulate conditions regarding release ofcontrolled materialsmay 
be given preference . 

14. Extension of time.— (i) As soon as it is apparent that 
contract dates cannot be adhered to, an application shall be sent 
to the Development Commissioner ( Inds .) and Central 
Purchasing Officer . 

( ii ) Without prejudice to the foregoing rights , if such failure 
to deliver in proper time as aforesaid shall have arisen from any 
cause , which the Development Commissioner (Inds.) and 
Central Purchasing Officer may admit as a reasonable ground 
for an extension of the time (and his decision shall be final). He 
may allow such additional time as he considers to be justified by 
the circumstances of the case . 

(iii ) Provided always that any failure or delay on the part of 
sub - contractors though their employment may have been 
sanctioned shall not be admitted as a reasonable ground for any 
extension of time or for exempting contractor from liability for 
any such loss or damage , as aforesaid and provided further that 
no extension shall be allowed unless application for it shall, in 
the opinion of the Development Commissioner ( Inds .) and 
CentralPurchasing Officer (which shall be final),have been made 
and in his opinion is justified . 

(iv ) The Development Commissioner (Inds. ) and Central 
Purchasing Officer, Mumbai reserves the rights to call for break 
up of the quotation where necessary . 

15. Offers Small Scale Industries quoting their registration 
number with the Directorate of Industries, Maharashtra and 
National Small Scale Industries Corporation (Government of 
India ) shall be only for items of approved programme of 
manufacture of the contesting Small Scale Industries Unit . 
Likewise , the Offers of State Industrial Co -operative Association , 
Maharashtra State shall be on behalf of the member Industrial 
Co -operative Societies only and those of M.S.S.I.D.C. shall be on 
behalf of S.S.I. Units registered with the Directorate of Industries 
of Maharashtra State and restricted to products of their own 
manufacture . S.S.I. Units holding single page registration 
certificate will not be considered for E.M.D. exemption and other 
facilities/concessions etc. 
Note . 

( 1) Tender Sample . — Analysis Reports on Tender Samples will 
not be furnished to Tenderers . 

(2 ) Quotations offered by Tenderers. - Tenderers should , if 
not in a position to quote for entire quantity, and for delivery as 
required , state specifically the quantity which they can deliver 
at the prices quoted and according to the required delivery silence 
on the point will entail responsibility for supply at quoted prices 
in full quantities as per required delivery . 

(3) Packing: - Packing proposed to be employed should be 
clearly stated giving details of the charges for all alternative pack . 

( 4 ) Failure to observed any of the conditionsmentioned above 
will result in the quotations being summarily rejected . 

( 5 ) N.B. — Special consideration would be given in the case of 
Tenderers quoting the requirements of Maharashtra 
Government with Indian Standards Specifications and those with 
quality markings . 

Goods should be despatched at carrier s risk failing which they 
should be properly covered by transit insurance with 
Government Insurance Fund , MHADA Building, Mumbai 
400 051. However, the supplier will be responsible until the entire 
stores contracted for arrive in good condition at Destination . 

16. General Instructions 
( 1 ) Priced Tender Form should be returned duly filled , 

signed with seal, failing which quotation will not be 

considered . 
(2 ) Tenderers should submit their quotations in original. 
( 3 ) The tender should quote all inclusive ( i.e. Basic Rate , 

State and Central levies, packing, freight charges etc. ) 


F.O.R.Destination rate. The rate of VAT / CST included 

in the above rate should be shown separately . 
(4 ) Fall Clause . It is a condition of the contract that the 

price at which the Contractor will supply the stores 
should not exceed the lowest price charged by the 
Contractor to any customer during the currency of the 
rate contract and that in the event of the prices going 
down below the rate contract prices the Contractor shail 
promptly furnish such information to the Development 
Commissioner (Inds.) and the concerned Purchasing 
Officer to enable him to amend the contract rates for 

subsequent supplies. 
( 5 ) Exact , earliest and clear delivery period should be 

quoted . 
(6 ) It will be the responsibility of the Tenderer to inform 

this office within the validity period of the quotation in 
the event of the stores offered ex - stocks being sold 
elsewhere . Failure to comply with this instruction shall 
be construed to mean that the stores are available ex 

stock during the validity period . 
( 7 ) Tenderers should indicate the rates in Metric System 

of Weights and Measures or in any equivalent Weights 

and Measures before showing conversion rates . 
( 8 ) Tenderers may quote rates for equivalent makes, 

stores also and should indicate specifically the make of 
spare parts, i.e. genuine , imported equivalent make or 
indigenous . They are required to give guarantee for 
premature ware, exact fitness and satisfactory 
performance of the parts offered other than the 

genuine (original manufacture of the machinery ). 
( 9 ) Ex - stock offer or those on Tenderer s own import 

licence will only be preferred . 
( 10 ) Tenderers should state the place of inspection of the 

stores offered . If the goods are offered for inspection , 
outside Maharashtra State , the Tenderer will have to 
bear all expenditures of inspection carried out either 
by this office or through the Directorate General of 

Supplies and Disposals. 
( 11) The Tenderers should please note that Tender Form 

should be filled in serial order of item Nos . 1 , 2 , 3 etc., 
and the rates accordingly , typed in column No. 2 of the 
Printed Tender Form , in original and also on the 
counterfoil the rate of each item and other details 
should be given as required under each column. If the 
specifications are different than those prescribed in the 
tender , they should be shown on a separate page but 
the rates for these items should be indicated on the 

printed form . 
( 12 ) The samples for the quoted itemsmust be submitted 

alongwith quotations . 
(13 ) Samples destroyed in tests will not be returned and no 

payment made therefore . 
( 14 ) The tenderers will have to supply the stores exactly as 

per Tender Enquiry Specification and will be 
responsible to replace the defective supply at his risk 

and cost . 
( 15 ) The supplier should undertaken to extend the validity 

of the Bank Guarantee , if offered as security deposit 
in case , the supply of stores is delayed beyond the 

validity period of the Bank Guarantee . 
( 16 ) Conditional offers received other than the specified 

conditions mentioned in the tender enquiry are liable 

for rejection . 
( 17 ) Any correspondence regarding reduction in price 

unless asked for after opening of tender enquiry will 
not be entertained at all and their tender will be liable 

for rejection . 
( 18 ) The tender should attach a copy ofthe power of attorney 

in respect of the persons who attends the C.S.P.O. for 
tender opening further follow -up work and also who 
is authorised to sign tenders , agreement and other 

relevent documents . 
( 19 ) If there are any specific Government Directives such 

as reservation of items for units in Maharashtra , non 
eligibility of price preference to SSI units etc. for 
particulars item the same would be applicable 
irrespective of the fact that it has not been incorporated 

in the tender notice . 
( 20 ) The tenderer should invariably quote a list of 

documents enclosed with the tender and the list should 

be duly signed by the authorised person . 
(21) The firm from Mumbai, should submit the tender in 

P.T.F. and the firm outside Mumbai who are not in a 
position to purchase P.T.F. can enclose I.P.0./D.D . 
alongwith their tender in lieu of P.T.F. but they should 
mentioned in their tender that all tender enquiry 
conditions are acceptable to them or Tender Notice is 
also available on the website . A Copy ofthe Tender Form 
may also be downloaded from the website 
www.maharashtra.gov.in such downloaded form 
should be accompanies by an Indian Postal Order or 
Demand Draft of Rs. 2,000 in favour of Development 
Commissioner ( Industries) & C.P.O., Mumbai, at the 

time of submission of the tender. 
( 22 ) The prices should be firm during the validity period of 

the contract. No price escalation on any account shall 
be taken into consideration . 
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आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य , नाशिक 


फेर ई-निविदा सूचना 


आयुक्त, आदिवासी विकास , महाराष्ट्र राज्य , नाशिक यांना सन २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षाकरिता राज्यातील शासकीय आश्रमशाळेतील 
विद्यार्थ्यांना फोम लेदर बूट व पायमोजे पुरवावयाची आहे. त्यासाठी ऑनलाईन जाहीर निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


तपशील 


खरेदीची अंदाजित 


३ टक्के बयाणा 


रक्कम 


निविदा फॉर्म 
किंमत 
( ४ ) 


रक्कम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( रुपये ) 


( रुपये) 


( रुपये) 


१ फोम लेदर बूट व पायमोजे 

६,६२,११,००० 

२,००० 

१ ९ ,८६,३३० 
निविदा विक्री दिनांक १ जानेवारी २०१५ सकाळी १०-०० पासून सुरू होत असून अधिक माहिती http://maharashtra.etenders.in यावरील 
http://tribal.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


अटी व शर्ती - 


( १) सर्व निविदा प्रक्रिया फक्त ऑनलाईन राहील. 


( २) डाऊनलोड करण्यायोग्य निविदा फॉर्म व त्याबद्दलची सविस्तर माहिती संकेतस्थळ http://maharashtra.etenders.in वर उपलब्ध आहे. 


( ३) एक किंवा सर्व निविदा स्वीकृत करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्त , आदिवासी विकास , महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांनी 


राखून ठेवला आहे . 


( 8 ) Document Tender Fee and EMD to be paid via online Payment Gateway mode only . If EMD 
exempted then EMD Exemption Certificate shall be uploaded online. The information of E -Payment Gateway 
available on e -tendering website http://tribal.maharashtra.etenders.in . 


( ५) इंटरनेट, विद्युत पुरवठा किंवा संगणक बिघाड इत्यादी कारणांमुळे निविदा सादर करण्यास विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी आयुक्त , 
आदिवासी विकास , महाराष्ट्र राज्य , नाशिक यांची राहणार नाही . 


( ६ ) ई-मेल, फॅक्स , हस्तपोच इत्यादींद्वारे सादर केलेल्या निविदांचा विचार केला जाणार नाही. 


( ७ ) निविदेसोबत अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी मूळ कागदपत्रांवरून तांत्रिक लिफाफा उघडतेवेळी करण्यात येईल . 


डॉ . संजीव कुमार, 


. 


आयुक्त , आदिवासी विकास , 
महाराष्ट्र राज्य , 

नाशिक. 


भाग दोन ( पुरवणी ) —१ अ 
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COMMISSIONER , TRIBAL DEVELOPMENT, MAHARASHTRA STATE , NASHIK 


Re e - Tender Notice 


Tenders are invited online for Foam Leather Shoes and Nylon Socks supply to Government Ashram 
Schools Students under the control of Commissioner, Tribal Development , Maharashtra State , Nashik : 


Item 


Sr. 
No. 
( 1) 


Estimated 

Cost 
( 3 ) 


Cost of 
Tender Form 

(4 ) 


3 % Earnest Money 

Deposit 

(5 ) 


( 2 ) 


(Rs.) 


(Rs.) 


(Rs .) 


1 


6,62,11,000 


2,000 


19,86,330 


Foam Leather Shoes 
and Nylon Socks. 


Sale of Tender Forms available from 1st January 2015 at 10-00 a.m. for details website on 
http://tribal.maharashtra.etenders.in , http://maharashtra.etenders.in . 


Terms and Conditions. 


are 


on 


( 1) All the tender procedure will be online. 
( 2 ) The downloadable tender form and other details 

available 

website 
http://maharashtra.etenders.in . 

( 3 ) All the rights to accept or reject one or all the tenders are reserved with the Commissioner, Tribal 
Development , Maharashtra State , Nashik . 

(4 ) Document Tender Fee and EMD to be paid via online Payment Gateway mode only . If EMD 
exempted then EMD Exemption Certificate shall be uploaded online . The information of E - Payment Gateway 
available on e-tendering website http://tribal.maharashtra.etenders.in 

(5 ) Department will not be responsible for any delay due to any reason e.g. internet, electricity or 
computer failure problem etc. 

(6 ) Tender send by e -mail, fax or hand delivery will not be accepted . 
( 7 ) All the uploaded documents will be verified during the opening of the Technical Bid . 


0. 917347911. P028 / 4.05. Pu / tol . 20 ( 8 ), 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ . 


DR . SANJEEV KUMAR , 
Commissioner , Tribal Development, 

Maharashtra State , Nashik . 
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व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय व लेखनसामग्री भांडार , कोल्हापूर 


निविदा सूचना 


शासकीय मुद्रणालय व लेखनसामग्री भांडार , कोल्हापूर या कार्यालयाकडील दिनांक १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१६ या दोन वर्षांकरिता 
वहातूक कामाच्या कंत्राटासाठी विहित नमुन्यात स्पर्धात्मक दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत . या कंत्राटासंबंधित शर्ती व अटी या कार्यालयाच्या कामाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत पहावयास मिळतील . दरपत्रकांचा कोरा नमुना येथे उपलब्ध आहे. तरी ज्यांना दरपत्रके सादर करावयाची असतील त्यांनी 
ती विहित नमुन्यात दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ रोजी दुपारी २-०० वाजेपर्यंत रुपये ५,००० अनामत रक्कम भरलेले चलन व दरपत्रक हे मोहोरबंद 
लखोट्यातून त्यावर वाहतूक कामाच्या कंत्राटाची निविदा सन -२०१४-२०१५/ २०१५-२०१६ असे नमूद करून या कार्यालयाकडे पाठवावे. निविदा नाममुद्रित 
पत्रावर असणे आवश्यक आहे . अथवा संबंधित कंपनीच्या नावांचा रबरी शिक्का असणे आवश्यक आहे. मुदतीनंतर आलेला अगर रुपये ५,००० 
अनामत रक्कम भरलेले चलन नसलेल्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही. 


कोणतीही निविदा मंजूर अगर नामंजूर वा प्राप्त झालेल्या सर्व निविदा रद्द करून नवीन निविदा मागविण्याचे अधिकार व्यवस्थपकांनी राखून ठेवले 
आहेत. मुदतीत प्राप्त झालेल्या निविदा वरील तारखेला सायंकाळी ४-०० वाजता कार्यालयात उघडण्यात येतील. त्यावेळी निविदा देणाऱ्याने समक्ष हजर रहावे 
अगर आपला प्रतिनिधी प्राधिकारपत्रांसह नियुक्त करावा. 


अधिक माहितीसाठी या कार्यालयाशी कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा . 


क्र . लेखा/ वाहतूक कंत्राट / २०१४-२०१६ / १६४२, 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ . 


व्यवस्थापक , 
शासकीय मुद्रणालय व लेखनसामग्री भांडार. 

कोल्हापूर. 
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विशेष पोलीस महानिरीक्षक , मोटार परिवहन , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


ई - निविदा सूचना 


~ 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मोटार परिवहन , महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२५८८०७१८ ) गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन हे महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलामध्ये कार्यरत असलेल्या आयशर वाहनांच्या दुरुस्तीकरिता आवश्यक असणारे सुटे भाग खरेदी करण्याकरिता 
खालीलप्रमाणे ई- निविदा राबविण्यात येत आहे . सदरच्या ई-निविदा स्वीकृत दिनांकापासून एक वर्ष कालावधीकरिता वैध राहणार आहेत : 


पात्रता : 


(१ ) फक्त उत्पादक कंपनी/ उत्पादक कंपनीचे अधिकृत संचयक, वितरक आणि विक्रेता हे सदर निविदेकरिता पात्र ठरतील. 
( २) उत्पादक कंपनीचे अधिकृत वैध प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे . 
( ३ ) निविदेकरिता सादर करण्यापूर्वी सर्व प्रमाणपत्रे वैध असणे आवश्यक आहे. 


ई -निविदा प्रकार 


निविदा सादर 


तांत्रिक लिफाफे 


निविदा 
क्रमांक 


निविदा 
प्रपत्राची 
किंमत 


अंदाजे प्रती 
सुटे भाग 


करण्याचा अंतिम 
दिनांक व वेळ 


उघडण्याचा 
दिनांक व वेळ 


खरेदी रक्कम 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


रुपये 


१८ आयशर वाहनांचे सुटे भाग 


२,००० 


रुपये २५ 


२१ जानेवारी २०१५ 

रोजी १८-०० 
वाजेपर्यंत . 


२३ जानेवारी २०१५ 

रोजी ११-०० 


लाखापर्यंत . 


वाजता. 


वरील नमूद ई-निविदेची निविदा सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन (पुरवणी) मध्ये तसेच महाराष्ट्रात वितरित होणाऱ्या मराठी व इंग्रजी वर्तमानपत्रामध्ये 
दिनांक १ जानेवारी २०१५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच नमूद सर्व ई-निविदेच्या अटी व शर्ती, निविदा फॉर्म व त्या अनुषंगाने आवश्यक तो सर्व 
तपशील महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. 

ई -निविदेची आयशर वाहनांच्या सुट्याभागाकरिता प्रती नग खरेदी अंदाजे रुपये २५,००,००० ( अक्षरी रुपयेपंचवीस लाखांच्या आत ) आहे. 
खरेदी करण्यात येणारे आयशर वाहनांच्या सुट्या भागांची खरेदी ही मोटार परिवहन घटकाच्या मागणीवरून कमी/ अधिक प्रमाण होण्याची शक्यता आहे . 

वरील नमूद निविदांमधील संपूर्ण निविदाकिंवा एखादी निविदा अथवा निविदेचा कोणताही भाग कोणतेही कारण न देता स्वीकारण्याचे अथवा नाकारण्याचे 
सर्व अधिकार हे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मोटार परिवहन , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे राखून ठेवण्यात आलेले आहेत . 


वरील नमूद 


चंद्रकांत उघडे, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक , 
मोटार परिवहन , महाराष्ट्र राज्य , 

पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ /पौष ११-१७, शके १ ९ ३६ 


SPECIAL INSPECTOR GENERAL OF POLICE , MOTOR TRANSPORT 

MAHARASHTRA STATE , PUNE 


e - Tender Notice 


The Special Inspector General of Police , Motor Transport, Maharashtra State ,Aundh , Pune 411 007 ( Phone 
020-25880718 ) invites e - Tender on the behalf of Governor of Maharashtra for below mentioned supply of genuine 
spare parts for Eicher vehicles . e -tender will be remains valid upto one year from the date of acceptance of the 
tender : 
Eligibility : 

( 1) Only manufacturer,manufacturer s authorized stockiest distributor and dealer are eligible for the tender. 
( 2 ) Valid authorization certificate of manufacturing company should be required . 
( 3 ) All documents should be valid before submission of tender , 


Tender Type 


Tender 
No. 


Cost of 
Tender 
Form 


Approximate 
cost of each 
spare part 

in Rs . 


Last date and 

time for 
Submission of 
tender form 


Opening of 
tender bid , 
date and 

time 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Rs. 


18 Genuine spare parts for Eicher 

vehicles. 


2,000 


Upto 
25 Lakh 


21st January 
2015 upto 
18-00 p.m. 


23rd January 

2015 at 
11-00 a.m. 


The Gazette of the e-tender Notice should be published in Maharashtra Government Gazette , Part- II 
(Supplement),dated 1st January 2015 and also published in widely circulated Newspapers . 


Interested tenderers may download the online e -tendernotice , tender documents and terms and conditions 
from the authorized website of Government ofMaharashtra i.e. (http://www.mahatenders.gov.in ). 


The purchase for above mentioned spare parts will be done approximately upto cost Rs. 25,00,000 (Rs. 
Twenty five lacs only ). The annual purchase of above mentioned tender will be vary ( less or excess ) as per 
requirement from Police Motor Transport Units. 


The Special Inspector General of Police,Motor Transport,Maharashtra State, Aundh , Pune 411 007, reserves 
right to accept or reject any or all, any part or portion of the tenders without assigning any reason . 


$5.HİGE / H19 /8370 /2098 , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ . 


CHANDRAKANT UGHADE , 
Special Inspector General of Police , 
Motor Transport, Maharashtra State, Pune. 
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पहिली मुदतवाढ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे नावे व करिता अधीक्षक , कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह हे सन २०१४-१५ यावर्षाकरिता कारागृह उद्योगासाठी 
लागणाऱ्या खालील बाबींकरिता मोहोरबंद निविदा मागवित आहेत : 


: 


Serial 


Number or 


Price of 


Name of the Descriptions of goods 

with details of specifications 


Indenting 
Prisons 


Date of 
Submission 


No. 


unit of 


Tender 
form 


( consignee ) 


of Tender 


quantity 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


Rs. 


7 Nos. 


500 


(A ) Tailoring Department 
1 Novel 5550 Single Needle Stitch Machine 
(Complete Set ) with LED 5550 Machine. 

( 1) Oil circulating tank for machine head 

lubrication. 
(2 ) Z type steel power stand . 


Kolhapur 21st January 
Central 2015 , 
Prison. 11-00 a.m. 


2 


1 No. 


750 


Kolhapur 21st January 
Central 

2015, 


Prison. 


11-00 a.m. 


Hasima HP 450 MS Fusing Machine 

Power Supply -Single Phase 
Heater , 4 kw 
motor 33w 
temperature 

195 ( max . ) 
Pressure (max . ) 1.5 kg./cm. 
Heating time 5 20 Sec . 
Fusing with 

450 mm. 

W : 1.660 m 
Net weight 

152 kg . ( Approx . ) 


निविदा चौकशीच्या अटी व नियम तसेच तपशीलवार विनिर्देशाबाबत माहिती तसेच निविदा फॉर्म कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह , कळंबा , 
कोल्हापूर येथे कार्यालयीन वेळेत सकाळी ९-०० ते दुपारी १-०० व सायंकाळी ४-०० ते ५-३० वाजेपर्यंत शासकीय सुट्ट्या सोडून दिनांक 
१४ जानेवारी २०१५ रोजी पर्यंत उपलब्ध होतील . निविदा दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी सकाळी १०-०० वाजेपर्यंत कोल्हापूर मध्यवर्ती 
कारागृहातील मेनगेट मधील सीलबंद पेटीत जमा करण्यात याव्यात . निविदा दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी सकाळी १०-३० वाजता उघडण्यात 
येतील . निविदेतील मालाचे परिमाण कमी/ जास्त करण्याचे तसेच निविदा प्रक्रिया रद्द करणेबाबतचे सर्व हक्क खरेदी अधिकारी यांचेकडे राहतील . 
कारागृह उप महानिरीक्षक , पश्चिम विभाग , येरवडा , पुणे-६ हे अपिलीय अधिकारी असतील . 


भारत म . भोसले , 


अधीक्षक , 


कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह , 

कोल्हापूर . 


कळंबा, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ /पौष ११-१७, शके १ ९३६ 


s 


FIRST EXTENSION 


For and on behalf of Governor of Maharashtra Superintendent, Kolhapur Central Prison , Kalamba, 
Kolhapur 416 007 invites sealed tenders for prison industries for the financial year 2014-15 from reputed 
manufactures or through their authorized dealers for supply of following items : 


Serial 
No. 


Name of the Descriptions of goods 

with details of specifications 


Number or 

unit or 
quantity 


Price pf 
Tender 
form 


Indenting Date of 

Prisons Submission 
(consignee ) of Tender 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Rs. 


1 


7 Nos . 


500 


(A ) Tailoring Department 
Novel 5550 Single Needle Stich Machine 
(Complete Set ) with LED 5550 Machine. 
( 1) Oil circulating tank for machine head 

lubrication . 
( 2 ) Z type steel power stand . 


Kolhapur 21st January 
Central 

2015 , 
Prison . 11-00 a.m. 


2 


1 No. 


750 


Kolhapur 21st January 
Central 

2015 , 
Prison . 11-00 a.m. 


Hasima HP 450 MS Fusing Machine 

Power Supply -Single Phase 
Heater , 4 kw 
motor 33w 
temperature 

195 (max .) 
Pressure (max . ) 1.5 kg./cm . 
Heating time 5 

20 Sec. 
Fusing with 

450 mm . 

W : 1,660 m 
Net weight 

152 kg. (Approx .) 


Termsand conditions of tenders, details of specifications and Tender formswill be available on all working 
days excluding Government holidays at the office of Kolhapur Central Prison , Kalamba , Kolhapur416 007 during 
office hours between 9-00 a.m. to 1-00 p.m. and 4-00 p.m. to 5-30 p.m. till 14th January 2015. Tenders should be 
deposited in sealed box in the main gate of Kolhapur Central Prison , Kalamba, Kolhapur 416 007 before 
10-00 a.m. on 15th January 2015. Tenders will be opened on 15th January 2015 at 10-30 a.m. The Rights of 
quantity increase or decrease and cancellation of tenders are reserved by Purchase Officer, D.I.G.Western Region , 
Yarwada , Pune-06 will be the Appellate Authority . 


B. M. BHOSLE , 

Superintendent, 
Kolhapur CentralPrison , 

Kalamba , Kolhapur. 


भाग दोन ( पुरवणी ) -२ 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ / पौष ११-१७, शके १९३६ 


प्रथम मुदतवाढ 


अधीक्षक, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय , मुंबई यांच्या रुग्णालयीन वापराकरिता निम्ननिर्देशित वस्तू खरेदी करण्यासाठी दोन लिफाफा पद्धतीनुसार उत्पादक 
तसेच अधिकृत पुरवठादार यांच्याकडून मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


नग 


निविदा क्र . 
( १) 


यंत्रसामग्रीचे नाव 

( २ ) 


( ३ ) 


निविदा फॉर्म किंमत 

( ४ ) 
(रुपये ) 


१ 


नेफ्रोस्कोप 


१ 


७५० 


निविदेच्या अटी व शर्ती निविदेसोबत पुरविण्यात येतील. निविदा अधीक्षक , सेंट जॉर्जेस रुग्णालय , मुंबई येथे दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते 
दिनांक १५ जानेवारी २०१५ पर्यंत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते दुपारी १-३० आणि दुपारी २-३० ते सायंकाळी ४-३० च्या 
दरम्यान नियमाप्रमाणे निविदा शुल्क ( ना - परतावा ) रोख भरल्यानंतर मिळतील . 

( २) वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदा क्रमांक आणि तारीख उपरोल्लिखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून निविदा अधीक्षक, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय , 
मुंबई यांच्याकडे दिनांक १६ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी १२-०० वाजेपर्यंत स्वतः निविदाकाराकडून किंवा प्रतिनिधीमार्फत स्वीकारल्या जातील. पोस्टाने 
आलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 


( ३ ) निविदा फॉर्मची किंमत मनिऑर्डर / पोस्टल ऑर्डर / डी.डी. स्वरूपात स्वीकारण्यात येणार नाही. तसेच पोस्टाने फॉर्म पाठविले जाणार नाहीत . 


( ४ ) अधीक्षक , सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई यांनी निविदेतील परिमाण कमी किंवा अधिक करण्याची आणि कोणतेही कारण न देता निविदा 
नाकारण्याचा अधिकार त्यांनी स्वतःकडे राखून ठेवला आहे . 

( ५ ) विहित दिनांक व वेळेत प्राप्त झालेल्या निविदा उपस्थित असलेल्या निविदाकारांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत 
दिनांक १६ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी १२-३० वाजता उघडण्यात येतील . 

( ६ ) ज्या निविदाकारांनी यापूर्वीच्या जाहिरातीनुसार निविदा भरली असेल व ज्यांच्या निविदा ग्राह्य ठरल्या असतील अशा निविदाकारांनी 
पुन्हा निविदा भरण्याची आवश्यकता नाही. 


अधीक्षक , 
सेंट जॉर्जेस रुग्णालय , मुंबई . 
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FIRST EXTENSION 


Sealed Tenders by two envelope , two bid system , are invited from the Manufacturers and authorized 
Agents / Suppliers for the supply of following equipments for the use of St. George s Hospital, Mumbai 400 001 : 


Name of the Equipment 


Quantity 


Tender 
No. 
( 1 ) 


Tender Form 

Fees 
( 4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(Rs.) 


1 


Nephroscope 


1 


750 


The tender format, terms and conditions alongwith detailed specification of the above will be available 
between 1st January 2015 to 15th January 2015 from the Office of the Superintendent, St. George s Hospital, 
Mumbai on any working day between 11-00 a.m. to 1-30 p.m. and 2-30 p.m. to 4-30 p.m. on payment 
of tender price as per rule (Non - refundable ). 

(2 ) The Tender , in sealed cover superscribed with tender number and date as indicated (as mentioned in 
the termsand conditions ) should be submitted to the office of the Superintendent, St.George s Hospital,Mumbai 
on /or before 16th January 2015 upto 12-00 noon , on any working day , by self or through representative . 
It should not be send by Post. Tender received after specific date and timewill not be considered . 

( 3 ) The Cost of Tender form will not be accepted by Money Order / D.D. / Postal Order and same the Form 
will not be send by Post . 

(4 ) The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to delete any items, to accept 
any tender in full or in part to reject any or all tender , without assigning any reason whatsoever . 

(5 ) Tender reached in the prescribed date and time shall be opened in the presence of Tenderer or their 
representative on 16th January 2015 at 12-30 p.m. 

(6 ) Those Tender who have already submitted the tenders and if these are approved , do not need 
to submit the Tender again . 


Superintendent, 
St.George s Hospital, Mumbai. 


HTTCHA ( arquit)—234 
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LAST EXTENSION 


Sealed tender in the prescribed form were invited for the Annual Comprehensive , Preventive /Corrective 
Maintenance Contract for X -ray Baggage Scanner installed in the Office of the Director General of Police , 
Maharashtra State and Chitrakut Bungalow , Mumbai : 


Tender No. 


Name of the Equipment 


Quantity 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Tender 
Fee 
(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


Rs. 


1 


4 / P & S /AMC / 14 


2 


2,000 


X -ray Baggage Scanner Model 
XIS 5335 S Make - Astrophysic 
INC , U. S. A. 


Details are as under : 
Last date of Submission of Sealed Tender 

: 15th January 2015 upto 15-00 hrs . 
Date of Opening of Technical Tender 

: 15th January 2015 at 15-30 hrs . 
Tender shall remain valid upto 

: 120 days from the date of opening of the tender. 
The prescribed Tender Formswill be available on payment of amount mentioned in schedule in the Cell 
Office of the Additional Commissioner of Police , Protection and Security , 28 , Vaju Kotak Marg , Near Ballard 
Pier Court, Mumbai 400 001, between 11-00 hrs. to 13-00 hrs. and 13-30 hrs . to 15-00 hrs. on any working day 
(Office Tel. No. 022-2266 5015 ) . 

Please refer the Maharashtra GovernmentGazette , Part- II ( Supplement), Thursday to Wednesday , dated 
1st January 2015 to 7th January 2015 and Director General of Police , Maharashtra State, Mumbai website 
www.mahapolice.gov.in and Mumbai Police website mumbaipolice.maharashtra.gov.in . 


KIRAN SHELAR , 
Additional Commissioner of Police, 
Protection and Security , Mumbai. 
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वैद्यकीय अधीक्षक , वर्ग-१ , उप जिल्हा रुग्णालय , कामथे , चिपळूण , जिल्हा रत्नागिरी 


जाहीर निविदा 


आरोग्य सेवा संचालनालय , मुंबई अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील उप जिल्हा रुग्णालय, कामथे, चिपळूणकरिता खालीलप्रमाणे अवैद्यकीय 
सेवा कंत्राटी पद्धतीने एक वर्षाच्या करारावर सन २०१५-२०१६ साठी अधिकृत परवानाधारकांकडून खालील सही करणार यांचे नावे दोन लिफाफा 
पद्धतीने निविदा मागविण्यात येत आहेत. 


- 


१ . 


आहार सेवा 


उप जिल्हा रुग्णालय, कामथे, चिपळूण 


३ . 


२. वस्त्रधुलाई सेवा 

उप जिल्हा रुग्णालय , कामथे, चिपळूण 
स्वच्छता 

उप जिल्हा रुग्णालय , कामथे, चिपळूण 
४. सुरक्षा 

उप जिल्हा रुग्णालय, कामथे, चिपळूण 
कोरे निविदा फॉर्म उप जिल्हा रुग्णालय , कामथे, चिपळूण, जि . रत्नागिरी येथे सकाळी ११-०० ते दुपारी २-०० या वेळेत (रविवार 
व सार्वजनिक सुट्ट्या तसेच दुसरा व चौथा शनिवार सोडून) दिनांक ५ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अखेर मिळतील . 
कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या जाणार नाहीत . तसेच भरलेल्या निविदा पोस्टाने पाठविल्यास त्या निविदा विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 
आहार सेवा करिता कोऱ्या निविदेची किंमत रुपये ७५० (रुपये सातशे पन्नास मात्र ) तसेच वस्त्रधुलाई , स्वच्छता व सुरक्षा सेवेकरिता कोऱ्या 
निविदेची किंमत प्रत्येकी रुपये २५० ( रुपये दोनशे पन्नास मात्र ) राहील . 

निविदा स्वीकारण्याचा कालावधी दिनांक २१ जानेवारी २०१५ ते दिनांक २७ जानेवारी २०१५ अखेर सकाळी ११-०० ते दुपारी २-०० 
वाजेपर्यंत राहील व प्राप्त झालेल्या निविदा दिनांक २८ जानेवारी २०१५ रोजी सायंकाळी ४-०० वाजता उप जिल्हा रुग्णालय , कामथे, चिपळूण 
यांच्या दालनात समिती सभासदांसमोर उघडण्यात येतील व त्यावेळी निविदाकार वा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहू शकतील . 


प्रत्येक सेवेसाठी खालील स्वतंत्र दोन सीलबंद पाकीटे आवश्यक आहेत . 


पाकीट क्रमांक १.- तांत्रिक लिफाफा - या लिफाफ्यामध्ये ज्या बाबींची ( कागदपत्रांची) आवश्यकता आहे , त्या बाबी निविदेसोबत जोडलेल्या 
आहेत . 


पाकीट क्रमांक २. -व्यापारी लिफाफा — निविदेमध्ये नमूद केलेल्या कामाचा एकूण खर्च 


निविदाबाबतच्या सर्व अटी व शर्ती दर निविदा फॉर्मबरोबर जोडलेल्या असतील. 


निविदा स्वीकारणे , रद्द करणे, नाकारणे , याबाबतचे सर्व अधिकार खाली सही करणार यांनी राखून ठेवलेले आहेत. 


क्र . उजिरुकाचि / आस्था / कंत्राट /निविदा/ २५३७-४०/ १४, 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ . 


वैद्यकीय अधीक्षक , वर्ग-१, 
उप जिल्हा रुग्णालय , कामथे, चिपळूण , 

जि . रत्नागिरी. 
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प्रथम मुदतवाढ 
अधिष्ठाता , पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय , सांगलीकरिता खालील यंत्रसामग्री व साधनसामग्री 
खरेदीकरिता दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अखेर दोन लिफाफा पद्धतीनुसार मोहोरबंद 
लिफाफ्यामधून दर निविदा मागवीत आहेत : 
सदर निविदांना प्रथम मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

दर निविदा बयाणा 
अ.क्र . तपशील 

फॉर्म किंमत रक्कम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


रुपये 

रुपये 
इलेक्ट्रो हायड्रोलिक ऑपरेशन टेबल 

५०० 

५,००० 
२ १०० एमए मोबाईल एक्सरे युनीट 

५०० 

५,००० 
( १) निविदा विक्री फॉर्म प्रशासकीय कार्यालय , पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय , सांगली या 
ठिकाणी दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अखेरपर्यंत सकाळी ११-०० ते सायंकाळी 
४-०० या वेळेत रविवार व दुसरा शनिवार , सार्वजनिक सुट्ट्या सोडून तसेच ( ना - परतावा ) रोख रक्कम रुपये 
५०० भरल्यानंतर मिळतील . सदर फॉर्मसोबत निविदेच्या अटी व शर्तीबाबतची संपूर्ण माहिती मिळेल . तसेच संपूर्ण 
माहिती व तपशील भरलेले निविदा फॉर्म दिनांक २० जानेवारी २०१५ रोजी सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत प्रशासकीय 
कार्यालय , पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय , सांगली येथे स्वीकारण्यात येतील . त्यानंतर प्राप्त झालेल्या 
निविदांचा विचार केला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी. 

( २) निविदेचा इतर तपशील व माहिती निविदा फॉर्म बरोबर देण्यात येईल . त्यानुसार निविदाधारकांनी त्यांची 
निविदा विहित वेळेत सादर करणे आवश्यक आहे . 

( ३ ) अधिष्ठाता , पद्मभूषण वसंतदादा पाटील , शासकीय रुग्णालय , सांगली यांनी कोणतीही निविदा कारण 
न दर्शविता स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवलेला आहे. 

( ४ ) उपस्थित असलेल्या निविदाकारांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदा दिनांक २१ जानेवारी 
२०१५ रोजी सकाळी ११-३० वाजता अधिष्ठाता , पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय , सांगली यांच्या 
दालनात उघडण्यात येतील . 
निविदेच्या अटी व शर्ती 


- 


निविदाकारांनी दोन लिफाफा पद्धतीनुसार आपल्या निविदा विहित पद्धतीनुसार सादर करणे आवश्यक आहे . 
प्रस्तुत सूचनेनुसार निविदाकारांनी त्यांच्या निविदा सादर केल्या नाहीत तर अशा निविदा समिती ग्राह्य 
नाही व त्या रद्दबातल समजण्यात येतील. त्याबाबत निविदाकारांचे अभिवेदन व तक्रार विचारात घेतली जाणार 


नाही . 


अतएव , निविदाकारांनी कटाक्षाने निविदा सादर करताना खाली दिलेल्या सूचनांनुसारच निविदा पूर्ण करून 
सादर करणे आवश्यक आहे . 


सूचना. 


( १ ) यंत्रसामग्रीचा तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर व त्यातील अटींची पूर्तता झालेली असल्यास महाविद्यालयीन 
खरेदी समिती / तांत्रिक समितीस आवश्यकता वाटल्यास संबंधित यंत्रसामग्रीचे प्रात्यक्षिक कंपनीने करून दाखविणे 
आवश्यक आहे . समितीस उत्पादनासंबंधी अधिक माहिती पाहिजे असल्यास ( उदा. कारखाना पाहणी इत्यादी) 
त्याची पूर्तता करणे पुरवठादारास बंधनकारक आहे . याबाबतचा सर्व खर्च संबंधित कंपनीने करावयाचा आहे . 
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( २ ) पूर्वानुभवाबाबतची तपशीलवार माहिती आणि उपकरण मिळाल्यानंतर देण्यात येणारी सेवा किंवा इतर 
ठिकाणी उपकरण पुरवठा केल्याबाबतची माहिती देण्यात यावी . 

( ३ ) निविदाकारांनी परदेशी बनावटीचे यंत्राचे दर दिलेले असल्यास ते भारतीय चलनामध्ये द्यावेत . त्यासाठी 
पतपत्र व सीमाशुल्क माफीचे प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. 

( ४ ) यंत्रसामग्री प्रत्यक्ष प्रस्थापित केल्यानंतर दुरुस्ती व देखभालीची हमी कमीतकमी दोन ( २) वर्ष राहील . 
प्रस्थापित यंत्र सात ( ७) दिवसांत कार्यान्वित करावे लागेल . वरील अटी व शर्ती दोन ( २) वर्षांची गॅरंटी / 
वॉरंटी कालावधी व आठ (८ ) वर्षांचा देखभाल , दुरुस्ती सेवा करार करणे आवश्यक असल्याने यंत्राच्या 
सुट्या भागासाठी मेहनताना / मजुरी मिळणार नाही . 

(५ ) यंत्रसामग्रीचा पुरवठा पुरवठादाराने पुरवठा आदेशाच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस ( ४५ ) दिवसांच्या आत 
न केल्यास पुरवठा आदेश रद्द समजण्यात येईल व त्याजागी निविदेतील दुसऱ्या कमीतकमी दरातील पुरवठादारास 
पुरवठा आदेश देण्यात येईल आणि त्या पुरवठादाराकडून त्यांची इसारा रक्कम जप्त करण्यात येईल आणि 
ती शासन तिजोरीत जमा करण्यात येईल व पुरवठादाराचे नाव शासनाच्या काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यात 
येईल . 

( ६ ) कंपनीने पुरवठा केलेले यंत्र मान्य विनिर्दिष्टाप्रमाणे असल्याचा अहवाल तांत्रिक समितीने दिल्यावर 
आणि कंपनीने यंत्र योग्यरित्या प्रस्थापित केल्यानंतर यंत्राची ९ ० टक्के रक्कम कंपनीस अदा करण्यात येईल . 
कंपनीने सदरचे यंत्र समाधानकारकरित्या कार्यान्वित करून दिल्यावरच आणि आवश्यक त्या सर्व बाबींची 

पूर्तता केल्यावरच उर्वरित १० टक्के रक्कम अदा करण्यात येईल . 
तांत्रिक लिफाफा क्रमांक १ 

निविदाकारांनी या लिफाफ्यावर सुवाच्च अक्षरात लिफाफा क्र . १ तांत्रिक लिफाफा असे नमूद करावे व त्यामध्ये 
केवळ खाली नमूद केलेली कागदपत्रे सादर करावीत : 

( १ ) डिसेंबर , २०१३ अखेर विक्रीकर भरल्याचे विक्रीकर खात्याचे प्रमाणपत्र . 
( २) प्रत्येक निविदेपोटीची अनामत रक्कम ( इएमडी ) रुपये ५,००० 

५,००० किंवा यंत्रसामग्रीच्या किमतीच्या 
३ टक्के यांच्यात जे जास्त असेल त्या बयाणा रकमेचा धनाकर्ष (डिमांड ड्राफ्ट ) अधिष्ठाता, पद्मभूषण वसंतदादा 
पाटील शासकीय रुग्णालय , सांगली यांच्या नावे कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेचा जोडणे आवश्यक आहे . अनामत 
रक्कम भरण्यापासून सूट असल्यास अशा निविदाकारांनी संबंधित प्राधिकार जोडणे आवश्यक आहे . जर निविदा 
स्वीकृत झाली परंतु निविदाकाराने दर करारानुसार अटी व शर्ती पूर्ण केल्या नाहीत तर त्यांची अनामत 
रक्कम शासनखाती जमा करण्यात येईल. अनामत रक्कम न भरल्यास निविदेचा विचार केला जाणार नाही . 
निविदाकार पुरवठा करू इच्छित असलेल्या विनिर्दिष्टे व निविदा चौकशीतील विनिर्दिष्टे यांच्यामधील तुलनात्मक 
फरक दर्शविणारी माहिती खालील नमुन्यात सादर करावी : 


निविदा चौकशी 
विनिर्देशाबाबतचा 

परिच्छेद 


निविदाकाराने 

निविदेमध्ये 
प्रस्तावित केलेल्या 

वस्तूचे तत्सम 
विनिर्देश उत्पादकाच्या 


निविदानुसार 
विनिर्देशांची 
पूर्तता होते 
किंवा नाही 


निविदा विनिर्देशानुसार 
पूर्तता होत नसल्यास 
पूर्तता न होणाऱ्या 
विनिर्देशनाबाबतचा 

तपशील 


स्पष्ट 


नावासह 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ३ ) सी.एस.पी.ओ./ एस.एस.आय./ राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळ / डी.जी.एस . अॅन्ड डी . मध्ये नोंदणी केलेल्या 
प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत . 
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( ४ ) निविदाकार हा व्यापारी घटक असेल तर ज्या उत्पादकांच्या वस्तूकरिता त्याने निविदा भरली आहे 
अशा उत्पादकाचे प्राधिकारीपत्र ( ऑथरायझेशन ). 

( ५ ) उपकरण आय.एस.आय. चिन्हांकित असल्यास त्याप्रमाणे आय.एस.आय./ आय.एस.ओ. विभागाची 
साक्षांकित प्रमाणपत्रे जोडणे आवश्यक आहे . 

( ६ ) वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करार ( एएमसी / सीएमसी) च्या दराची माहिती तांत्रिक लिफाफ्यात सादर 


करावी . 


दर 


( ७) यंत्रसामग्रीच्या माहितीची छापील कागदपत्रके (कॅटलॉग , ब्रोशर 

वगैरे ). 
( ८ ) विक्रीकरासंबंधीचा नोंदणी क्रमांक . 

(९ ) स्वतःचे उत्पादित साहित्य , उपकरणे बनविणे व पुरवठा करण्यास उपलब्ध असलेल्या यंत्रसामग्री 
संबंधीची माहिती. 

( १० ) निविदाकाराच्या वार्षिक खरेदी विक्रीच्या व्यवहारासंबंधीची माहिती ( अन्युएल टर्न ओव्हर). 
( ११ ) कंपनीच्या भागीदाराचे नाव . 

( १२) कंपनी सुरू केल्याचा दिनांक ( निविदेसोबत जोडण्यात आलेली सर्व प्रमाणपत्रे साक्षांकित असणे 
आवश्यक आहे) . 

वरीलपैकी एकाही कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास त्या निविदेचा लिफाफा उघडला जाणार नाही. 

( ब ) व्यापारी लिफाफा क्रमांक २ 
या मोहोरबंद लिफाफ्यावर लिफाफा क्र . २ " असा उल्लेख करावा. या लिफाफ्यामध्ये फक्त निविदाकारांनी 
स्वतःच्या नावाने खरेदी केलेले निविदा फॉर्म पूर्ण भरून व साक्षांकित करून सादर करावा . त्यामध्ये निविदेचा 

( मूळ किंमत , व्हॅट , उत्पादन शुल्क , विमा , ट्रान्सपोर्ट , इन्स्टॉलेशन चार्जेस , इतर सर्व प्रकारचे कर इत्यादी 
धरून ) नमूद करणे आवश्यक आहे . या दर पत्रकात खाडाखोड , गिरवलेले आकडे इत्यादी बाबी कटाक्षाने टाळाव्यात . 
खाडाखोड झालेल्या जागी निविदाकारांनी साक्षांकित करावे . निविदेची रक्कम लिहिताना अंकी व अक्षरी लिहिण्यात 
यावी . 

“ मोहोरबंद लिफाफा क्र . १ व २ ” पुन्हा एकत्रितरित्या वेगळ्या लिफाफ्यात घालून सील करावेत व त्यावर 
डाव्या बाजूस यंत्रसामग्री व साधनसामग्रीचे नाव , क्रमांक , निविदा क्रमांक , उघडण्याची तारीख नमूद करावी . त्याचप्रमाणे 
निविदाकाराचे नाव व पत्ता डाव्या बाजूस लिफाफ्यावर खाली लिहावा . त्यावर अधिष्ठाता , पद्मभूषण वसंतदादा 
पाटील शासकीय रुग्णालय , सांगली असा पत्ता लिहावा . 
निविदा उपरोक्तप्रमाणे 

नमूद 

केलेल्या विहित पद्धतीनुसार न पाठविल्यास ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत . 
लिफाफा क्रमांक १ हा मा . अधिष्ठाता , पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय, सांगली यांच्या 
दालनात दिनांक २१ जानेवारी २०१५ रोजी सकाळी ११-३० 

११-३० वाजता संबंधित निविदाधारकांसमोर किंवा त्यांच्या 
प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत उघडण्यात येईल . 

मोहोरबंद लिफाफे प्रशासकीय कार्यालयात विहित तारखेस व विहित वेळेत पोहोचतील अशा बेताने पाठवावेत . 

तांत्रिक व व्यापारी लिफाफा उघडण्याच्या वेळी निविदाधारक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांनी उपस्थित रहाणे 
आवश्यक आहे . जर निविदाकार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास हजर असलेल्या निविदाकार व 
खरेदी समिती यांच्यासमक्ष निविदेचा लिफाफा उघडण्यात येईल व पुढील कार्यवाही केली जाईल . 

पोस्टाने पाठविणाऱ्या निविदाधारकांनी आपल्या निविदा पंजीकृत डाकेने निविदेसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या वेळेच्या 
आत पाठवाव्यात . पोस्टाच्या दिरंगाईमुळे निविदा उशीरा आल्यास , उशीरा येण्याचा कालावधी क्षमापित करता येणार 


नाही . 


निविदा फॉर्मसोबत जोडलेल्या यंत्रसामग्रीच्या वर्णनाप्रमाणे व नगसंख्येप्रमाणे यंत्रसामग्रीचा पुरवठा आदेशाप्रमाणे 
करावा लागेल . भरलेल्या निविदेसोबत पुरवठा करावयाच्या यंत्रसामग्रीबाबतची छापील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक 


आहे . 
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निविदाधारकांनी निविदा दाखल करण्यापूर्वी सर्व अटी व शर्तीचे , नियम व सूचनांचे अवलोकन करून निविदा 
दाखल कराव्यात , जेणेकरून परिपूर्ण निविदा स्वीकृत करणे सोईस्कर होईल . 

एक अथवा सर्व निविदा स्वीकारणे अथवा नाकारणे या बाबतचे संपूर्ण अधिकार मा . अधिष्ठाता , पद्मभूषण 
वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय , सांगली यांनी राखून ठेवलेले आहेत . त्यांनी अथवा समिती सदस्यांनी घेतलेले 
निर्णय अंतिम समजण्यात येतील व त्याबाबत कोणतीही तक्रार अथवा अभिवेदन स्वीकारार्थ राहणार नाही . 


अधिष्ठाता , 
पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय 

रुग्णालय , सांगली. 


भाग दोन ( पुरवणी) -३ 
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जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी , मुंबई 


ई -निविदा सूचना 


निम्न स्वाक्षरीकार महाराष्ट्र राज्याच्या मा . राज्यपाल यांचे वतीने जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई शहर यांच्या अधिनस्त असलेले 
डेव्हीड ससून औद्योगिक शाळा , माटुंगा आणि निरीक्षण गृह, उमरखाडी येथे निराश्रित मुलांसाठी संस्थाबाह्य सेवा या योजनेखाली विविध कौशल्य 
विकास प्रशिक्षण व आवश्यक सेवा सुविधा पुरविल्या जातात. त्याकरिता ऑनलाईन निविदा मागविण्यात येत आहेत . निविदा सूचना http: // 
maharashtra.etenders.in या शासनाच्या संकेतस्थळावर डाऊनलोड व अपलोड करिता दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ ते २० जानेवारी २०१५ 
रोजीपर्यंत उपलब्ध होतील . 


दिनांक २० डिसेंबर २०१५ रोजी २३-०० वाजेपर्यंत ऑनलाईन निविदा स्वीकारण्यात येतील . दिनांक २७ जानेवारी २०१५ रोजी ११-०० वाजता 
स्वीकारलेल्या निविदा ऑनलाईन उघडण्यात येतील . 


पत्रव्यवहाराचा पत्ता 
११७, बी.डी.डी. चाळ , पहिला मजला , 
वरळी, मुंबई ४०० ०१८ . 


फोन क्रमांक ०२२-२४९ २२४८४ 
फॅक्स क्रमांक ०२२-२४९ २२४८४ 
E-mail-dwcdmcity@yahoo.co.in 


क्र . जिमबाविअमुश / २०१४-२०१५/ १२ ९ ८ , 
दिनांक २ ९ डिसेंबर २०१४ . 


जे . बी . गिरासे , 
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी , 

मुंबई शहर . 
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THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE , MAHARASHTRA STATE POLICE HEADQUARTERS, 

SHAHID BHAGATSINGH MARG , COLABA , MUMBAI 


e - Tender Notice 


The Director General of Police , Maharashtra State , Mumbai on behalf of Hon ble Governor of Maharashtra 
had published notices in Maharashtra Government Gazette, Part - II ( Supplement ) inviting online tenders " Two 
Envelopes System " ( i.e. Technical Bid and Commercial Bid ) for supply ofbelow mentioned items for Maharashtra 
Police. The notice of the said e - Tenders is being published in Maharashtra Government Gazette, Part- II 
( Supplement) published on 1st January 2015. The details of the e- Tenders are as under : 


Tender Reference No. 


Tender 
No. 


Item 
No. 


Estimated 
Quantity 


Tender 
Form 
Fees 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


Rs. 


568 


15 + 25 % 


2,000 


DGP / 17 /6162 /Bullet Proof 
Vehicle /100 /2014 . 


To purchase Bullet 
Proof Vehicle. 


Note . — The terms and conditions of the e-tender in prescribed pro -forma are available on https: // 
mapo.maharashtra.etenders.in Tender documents alongwith specifications can be downloaded by interested 
bidders from 1st January 2015 , 10-00 hours upto 21st January 2015 , 17-00 hours . The bidders have to submit 
their bids online on the Electronic Tendering System of Maharashtra Police . Tenderer has to submit online 
Tender Document Fees and Earnest Money Deposit (wherever applicable ) in the process of e - tender. Tender 
Document Fees and END will not be accepted in form of Cash /DD /Cheques etc. The Tender Document Fees 
will not be refunded under any circumstances . EMD amount will be refunded online. 


For further information , please see the detailed Tender Notice published on https : // 
mapo.maharashtra.etenders.in and https://mahapolice.gov.in . 


For support on operations of Electronics Tendering System , the interested bidders may please contact on 
020-30187500 . 


No. DGP / 17 /6162/Bullet Proof Vehicle / 100 /2014 , 
Dated 29th December 2014 . 


Assistant Inspector General of Police , 

for Director General of Police , 
Maharashtra State , Mumbai. 


भाग दोन ( पुरवणी) -३ अ 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १-७, २०१५ / पौष ११-१७, शके १ ९ ३६ 

संचालक, संचालनालय , वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 


ई-निविदा सूचना 


राज्य शासन , केंद्र शासन व जिल्हा वार्षिक योजनाअंतर्गत मंजूर केलेल्या निधीतून संचालनालय , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या 
अधिनस्त असलेल्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालये यांना लागणाऱ्या दर करारावर नसलेल्या यंत्रसामग्री 
खरेदीसाठी उत्पादक / अधिकृत एजंट यांच्याकडून विहित नमुन्यात ई-निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागवित आहे. ही जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
भाग-दोन ( पुरवणी) मध्ये सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे , त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे : 
( १) निविदा विक्रीचा कालावधी 

दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक २१ जानेवारी २०१५ . 
( २ ) निविदा तयार करण्याचा कालावधी 

दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक २१ जानेवारी २०१५ . 
( ३ ) निविदा बंद करण्याचा दिनांक 

दिनांक २१ जानेवारी २०१५ , संध्याकाळी ५-०० ते ७-०० वाजेपर्यंत . 
( ४ ) निविदा सादर करण्याचा दिनांक 

दिनांक २१ जानेवारी २०१५ संध्याकाळी ७-०१ ते २३ जानेवारी २०१५ रोजी 

संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
( ५ ) तांत्रिक निविदा उघडण्याचा दिनांक 

दिनांक २७ जानेवारी २०१५ रोजी सकाळी ११-०० वाजता. 
( ६ ) निविदा पूर्व बैठक 

दिनांक ७ जानेवारी २०१५ रोजी सकाळी ११-०० वाजता, संचालनालय , वैद्यकीय 

शिक्षण व संशोधन , मुंबई यांचे कार्यालयात . 
यंत्रसामग्रीचा तपशील : 


अनामत 


अ . क्र . 


इ . कोड क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


रक्कम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


रुपये 


१ 


०२ 


१,०२,००० 


. 


०१ सेट 


१,८ ९, ००० 


०३ 


६०,००० 


४ 


०५ 


३३,००० 


५ 


०१ सेट 


१,०५,००० 


६ 


०१ सेट 


३०,७५० 


०१ 


७५,००० 


८ 


०१ 


५७,००० 


. 


९ 


०१ 


२,७०,००० 


१० 


१५७ 


५६,५२,००० 


इक्यू.सी -१३७ (१४-१५ ) एलईडी ओ. टी . लाईट विथ एच.डी. कॅमेरा . 
इक्यू.सी -१४२ ( १४-१५ ) अॅडव्हॉन्स / लॅप्रोस्कोपी सेट विथ ३ चिप कॅमेरा विथ ऑल अॅक्सेसरीज 
इक्यू.सी -१४३ ( १४-१५ ) इलेक्ट्रोसर्जीकल कॉटरी मशिन /इलेक्ट्रोसर्जीकल युनिट 
इक्यू.सी-१४४ (१४-१५ ) एअर बेड 
इक्यू.सी-१४५ (१४-१५ ) ३ चिप एचडी लॅप्रोस्कोपी युनिट विथ ऑल अक्सेसरीज 
इक्यू.सी -१४६ ( १४-१५ ) व्हिडीयो कोलोनोस्कोप 
इक्यू.सी -१४७ (१४-१५ ) हाय एन्ड सी आर्म ईमेज इन्टेसिफायर 
इक्यू.सी-१४८ ( १४-१५ ) ॲटोमेटेड सिस्टम फॉर रॅपीड ब्लड/ बॉडी फ्ल्युड अॅन्ड टी . बी . कल्चर 
इक्यू.सी-१४ ९ (१४-१५ ) हार्ट लंग मशिन 
इक्यू.सी-१५० (१४-१५ ) अॅडल्ट अॅन्ड पिडियाट्रीक वेंटीलेटर 
इक्यू.सी-१५१ ( १४-१५ ) लॅमिनर एअर फ्लो 
इक्यू.सी -१५२ ( १४-१५ ) निओनेटल अॅड पिडियाट्रीक वेंटीलेटर 
इक्यू.सी -१५३ (१४-१५ ) ट्रान्सपोर्ट व्हेंन्टीलेटर 
इक्यू.सी -१५४ (१४-१५ ) हेमोडायलेसीस मशिन 
इक्यू.सी-१५५ (१४-१५ ) १.५ टन एमआरआय मशिन / १.५ टन एमआरआय मशिन विथ टर्न की 
इक्यू.सी-१५६ ( १४-१५ ) अॅडव्हान्स फेकोइमन्सीफेकेशन मशिन 
इक्यू.सी -१५७ ( १४-१५ ) इमेज इन्टेन्सीफायर ( सी - आर्म ) विथ सीडी रोम , प्रिन्टर , १२ सीसीडी 

डबल मॉनिटर फॅसीलीटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रान्समिशन अॅन्ड नेट 

वर्किंग फॉर टेलीरेडीओलॉजी विथ एक्स -रे अॅन्ड डीएसए फॅसिलिटी. 
इक्यू.सी -१५८ ( १४-१५ ) ओ.टी. सिलिंग लाईट शाडोलेस . 
इक्यू.सी -१५ ९ ( १४-१५ ) अॅनेस्थेशिया मशिन विथ मॉनिटर ६ ते ८ चॅनेल 


०१ 


५८,५०० 


१२ 


७ ९ 


३३,५५,००० 


१३ 


३४ 


८,१६,००० 


१४ 


३६ 


९, ७२,००० 


१५ 


०२ 


६६,१३,१२५ 


१६ 


०१ 


१,०५,००० 


०१ 


२,४०,००० 


१८ 


०३ 


४०,००० 


. 


०३ 


१,३०,००० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १-७, २०१५ /पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


२१ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


रुपये 


२० 


११ 


३,७६,००० 


२१ 


०१ सेट 


८४,००० 


इक्यू.सी -१६० (१४-१५ ) स्टॅन्डैड व्हेन्टीलेटर 
इक्यू.सी-१६१ ( १४-१५ ) स्पाईन सर्जरी ऑर्थो इन्स्टुमेन्टस् स्प्लीन्टस् अॅन्ड ट्रक्शन 
इक्यू . 

.सी -१६२ ( १४-१५ ) ऑपरेटींग मायक्रोस्कोप 
इक्यू.सी -१६३ ( १४-१५ ) मॉनिटर 


२२ 


०१ 


१,२६,००० 


२३ 


१३ 


१,७८,००० 


उपरोक्त निविदा सूचनेतील वेळापत्रक , अटी, शर्ती व अधिक माहितीकरिता इच्छुक fragiarizit http://dmer.maharashtra.etenders.in , 
http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर संपर्क साधावा. 

संचालक , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई यांनी निविदेतील उपकरणे व साहित्य यांची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि कोणतेही कारण 
न देता निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवलेले आहेत . 


संकेतस्थळ : http://dmer.maharashtra.etenders.in , 


Email : mbranchdmer@gmail.com 


संपर्क क्रमांक : 91-022-22620361-65 ( Ext . 338/339/340) . 


निविदापूर्व बैठक खालील देण्यात आलेल्या तक्त्यानुसार आयोजित करण्यात येत आहे 


अनुक्रमांक 


दिनांक 


वेळ 


विनिर्दिष्ट क्रमांक ईक्यूसी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


०१ 


७ जानेवारी २०१५ 


सकाळी ११-०० वाजता 


१५० , १५१ , १५२, १५३, १५५, १५६, १५७, १५ ९ , १६० , 
१६१, १६२ , १६३. 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई. 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ /पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


DIRECTOR , DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH , MUMBAI 


E - Tender Notice 


Under State , Central Government Fund and DPDC fund , Directorate of Medical Education and 
Research , Mumbai, hereby invites the e-tender in two part systems from the manufactures/authorized 
dealers and suppliers to supply instruments/equipments for the Government Medical/Dental College and 
Hospitals. This Notice is also notified in Maharashtra Government Gazette , Part II (Supplement) : 

( 1 ) Period of sale of Tender Form 1st January 2015 to 21st January 2015 . 
( 2 ) Period of Bid Preparation 

1st January 2015 to 21st January 2015 . 
( 3 ) Closing of Bid 

21st January 2015 Between 5-00 p.m. to 7-00 p.m. 
( 4 ) Date and Time for Submission 21st January 2015 Evening 7-01 p.m. to 
of Tender . 

23rd January 2015 upto 5-00 p.m. 
(5 ) Bid Opening ( Envelope No.1 ) 

27th January 2015 at 11-00 a.m. 
(6 ) Pre- Bid Meeting 

Dated 7th January 2015 at 11-00 a.m. in the Office of 

Directorate of Medical Education and Research , 

Mumbai . 
Details of Equipment : 
Serial 

E.M.D. 
E -Code Name of the Equipments 

Quantity 
No. 

Amount 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

(4 ) 

(5 ) 


Rs. 
1,02,000 
1,89,000 


60,000 

33,000 
1,05,000 
30,750 
75,000 
57,000 


. 


1 EQ - C - 137 ( 14-15 ) LED OT light with HD Camera 

02 
2 EQ - C - 142 ( 14-15 ) Advance Laparoscope Set with 3 chip Camera with 

01 Set 
all accessories. 
3 EQ -C -- 143 ( 14-15 ) Electrosurgical Cautery Machine/ Electrosurgical Unit 

03 
4 EQ - C -- 144 ( 14-15 ) Air Bed 

05 
5 EQ -C - 145 ( 14-15 ) 3 Chip HD Laparoscope unit with all accessories 

01 Set 
6 EQ - C - 146 ( 14-15 ) Video Colonoscopy 

.. 01 Set 
7 EQ - C - 147 ( 14-15 ) High end C - arm Image Intensifier 

01 
8 EQ -C - 148 ( 14-15 ) Automated System for rapid blood /body fluid and 

01 
T. B. Culture . 
9 EQ -C - 149 ( 14-15 ) Heart Lung Machine 

01 
10 EQ - C - 150 ( 14-15 ) Adult and Paediatric Ventilator 

157 
11 EQ - C - 151 ( 14-15 ) Laminar Air Flow 

01 
12 EQ - C - 152 ( 14-15 ) Neonatal and Paediatric Ventilator 

79 
13 EQ -C - 153 ( 14-15 ) Transport Ventilator 

34 
14 EQ - C - 154 ( 14-15 ) Hemodialysis Machine 

36 
15 EQ - C - 155 ( 14-15 ) 1.5 T. MRI Machine/ 1.5 T. MRI Machine with Turne key 02 
16 EQ - C - 156 ( 14-15 ) Advanced Phacoemulsification Machine 

01 
17 EQ - C - 157 ( 14-15 ) Image Intensifire (C -arm ) with CD Rom , Printer 

01 
12 CCD , double monitor focility for Electronics 
transmission and Networking for Teleradiology 

with X - ray and DSA facility . 
18 EQ - C - 158 ( 14-15 ) OT Ceiling Light Shadowness 

03 
19 EQ - C - 159 ( 14-15 ) Anasthesia Machine with Monitor 6-8 channel . 

03 
20 EQ -C - 160 ( 14-15 ) Standard Ventilator 

11 
21 EQ - C - 161 ( 14-15 ) Spine Surgery Ortho Instruments Splints and Traction . 01 
22 EQ - C - 162 ( 14-15 ) Operating Microscope 

01 
23 EQ - C - 163 ( 14-15 ) Monitor 

13 


2,70,000 
56,52,000 

58,500 
33,55,000 
8,16,000 

9,72,000 
66,13,125 

1,05,000 
2,40,000 


40,000 
1,30,000 
3,76,000 

84,000 
1,26,000 
1,78,000 


For Detail Information regarding schedule, terms and conditions the interested Bidders may visit the 
Website : http://dmer.maharashtra.etenders.in , http://maharashtra.gov.in 

The Director of Medical Education and Research , Mumbai reserves the right to increase or to decrease 
the quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender without any reason thereto . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १-७, २०१५ /पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


२३ 


For e-tendering help /information , please contact.+ 
Website : http://dmer.maharashtra.etenders.in , Email : mbranchdmer@gmail.com 
Contact No. : 91-022-22620361-65 ( Ext.338 / 339 / 340 ) 


Schedule of Pre -Bid Meeting 


Time 


Sr. No. 

( 1 ) 


Date 
( 2 ) 


Tender No. EQ- C 

( 4 ) 


( 3 ) 


1 


7th January 2015 


11-00 a.m. 


150 , 151, 152, 153, 155 , 156, 157, 159, 160 , 161 , 
162, 163. 


क्र . डीएमईआर/ ई-निविदा / २०१४-१५ (ई -०४ ) / राज्ययो, केशानिधी / 
जिवायो / यंसाख / ७ म / २०१४ , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ . 


Director, 
Medical Education and Research , 

Mumbai. 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ / पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


प्रथम मुदतवाढ 


संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांकरिता यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ या कालावधीत निविदा मागविण्यात आल्या होत्या . सदर निविदेला पुरेसा प्रतिसाद न 
मिळाल्यामुळे दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते १५ जानेवारी २०१५ या कालावधीकरिता खालील यंत्रसामग्रीसाठी प्रथम मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे 


: 


अ . क्र . 


विनिर्दिष्टे क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


निविदा फॉर्म 
किंमत 
( ५ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


१ 


१३ (१४-१५ ) 


१ 


७५० 


२ 


३४ ( १४-१५ ) 


१ 


१,००० 


१०७ (१४-१५ ) 


२ सेट 


७५० 


४ 


१० ९ ( १४-१५ ) 


२ 


७५० 


डीप फ्रीझर ( -20 ° C ) 
इप्लांट सिस्टीम कीट इन्क्लुडींग फिजीओ डिस्चेन्सर विथ कॉन्ट्राॲन्गल हॅण्डपीस 
जनरल सर्जरी इन्स्टुमेन्टस 
क्रेनिओटॉमी इन्स्टुमेन्टस 
डिफ्रीब्रिलेटर 
रिहॅबिलेटेशन एस.डब्ल्यू . डायथेरमी आय.एफ.टी. मशीन 

सर्वायकल अॅण्ड लंबर ट्रॅक्शन अॅण्ड फिजिओथेरपी इन्स्टुमेन्ट 
लॅबोरेटरी ऑटोक्लेव्ह २३० V / ५० Hz 


५ 


११० ( १४-१५ ) 


२ 


७५० 


६ 


११२ ( १४-१५ ) 


१ 


७५० 


११४ (१४-१५ ) 


१ 


१,००० 


१ . निविदेच्या अटी व शर्ती आणि यंत्रांची विनिर्दिष्टे निविदा अर्जासोबत पुरविण्यात येतील . कोऱ्या निविदा, संचालनालय , वैद्यकीय शिक्षण 
व संशोधन , ४ था मजला, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय इमारत , सेंट जॉर्जेस रुग्णालय आवार, मुंबई ४०० ००१ येथे, दिनांक १ जानेवारी 
२०१५ ते दिनांक १५ जानेवारी २०१५ या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० वा. ते दुपारी १-०० वा . आणि 
दुपारी २-०० वा . ते सायंकाळी ४-०० वा . दरम्यान रोख रक्कम ( ना- परतावा ) प्रत्यक्ष भरल्यानंतर मिळतील. कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या 
जाणार नाहीत . 

२ . वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदेचा क्रमांक व तारीख आणि यंत्राचे नाव उल्लेखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून पूर्ण भरलेल्या निविदा 
संचालनालय , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई यांच्याकडे दिनांक १६ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील आणि 
निविदाकारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदेचा लिफाफा क्रमांक १ दिनांक १६ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ३-३० वाजता उघडण्यात येईल. 

३ . पोस्टाने / कुरियरने पाठविलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत. 
निविदा सूचना “ www.maharashtra.gov.in. 

" या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ /पौष ११-१७, शके १ ९३६ 


२५ 


FIRST EXTENSION 


Sealed Tenders by two envelope system were invited from the manufacturers/authorized dealers and 
suppliers for supply of following equipments for the Government Medical Colleges and Hospital under this 
Directorate for the period from 4th December 2014 to 24th December 2014. Due to poor response for the 
said tender , the period is hereby extended by 15 days from 1st January 2015 to 15th January 2015 : 


Name of the Equipment 


Quantity 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Spec. 
No. 
( 2 ) 


Tender 
Form Price 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 


1 


13 ( 14-15 ) 


1 


750 


2 


34 ( 14-15 ) 


1 


1,000 


3 


107 ( 14-15 ) 


2 Set 


750 


4 


109 ( 14-15 ) 


2 


750 


Deep Freezer (-20 ° C ) 
Implant System kit including physio dispenser 

with contra angle hand piece. 
General Surgical Instruments 
Creniotomy Instruments 
Defribrillator 
Rehabilitation S. W. Dithermy, I.F.T. Machine 
Cervical and Lumber Traction and Physiotherapy 
Instruments . 
Laboratory Autoclave 230 V /50 Hz 


5 


110 ( 14-15 ) 


2 


750 


6 


112 ( 14-15 ) 


1 


750 


7 


114 ( 14-15 ) 


1 


1,000 


The blank Tender Form alongwith terms and conditions and detail specification of the above equipments 
will be available from , dated 1st January 2015 to 15th January 2015 from the Directorate of Medical 
Education and Research , 4th Floor, Government Dental College Building , St. George s Hospital Compound, 
Mumbai 400 001 on any working day between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 4-00 p.m. on 
payment in cash ( non -refundable ) for Tender Form . The Blank Tender Form can be collected in person , 
it will not be sent by Post. 

The Filled Tender should be submitted in person in sealed cover duly superscribed with Tender 
No., Serial No. and Spec. No. as mentioned in the terms and conditions to the Directorate of Medical 
Education and Research , Mumbai on or before 16th January 2015 upto 1-00 p.m. sharp . Filled Tender 
Forms sent by Post will not be accepted . 

The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 
any tendered item , to accept any tender in full or in part, to reject any or all tenders , without assigning 
any reason whatsoever . 

The Envelope No. 1 will be opened at 3-30 p.m. in the presence of Tenderer or their Authorized 
Representative who may remain present on 16th January 2015 . 

The Tender form duly filled in by the tenderer will not be accepted by post/courier . 
Tender Notice is also displayed on the website of “ www.maharashtra.gov.in 


Director, 
Medical Education and Research , 

Mumbai. 


ATT (arquit)—8 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ / पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


प्रथम व द्वितीय मुदतवाढ 


केंद्रशासीत, जिवायो व राज्य योजनेअंतर्गत निधीतून संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या राज्यातील 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये यांना लागणाऱ्या दर करारावर नसलेल्या यंत्रसामग्री खरेदीसाठी उत्पादक / अधिकृत एजंट यांच्याकडून 
विहित नमुन्यात ई- निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागवित आहे . ही जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग- दोन मध्ये सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे, त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 
(१ ) निविदा विक्रीचा कालावधी 

दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १५ जानेवारी २०१५ , 

सकाळी ११-०० ते सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
( २) निविदा तयार करण्याचा कालावधी 

दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १५ जानेवारी २०१५ . 
( ३ ) निविदा बंद करण्याचा दिनांक 

दिनांक १५ जानेवारी २०१५ , संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
( ४ ) निविदा सादर करण्याचा दिनांक 

दिनांक १५ जानेवारी २०१५ ते १७ जानेवारी २०१५ रोजी 

संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
( ५ ) तांत्रिक निविदा क्रमांक १ उघडण्याचा दिनांक . दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ रोजी सकाळी ११-०० वाजता. 


प्रथम मुदतवाढ 


यंत्रसामग्रीचा तपशील : 


अनामत 


अ . क्र . 


इ . कोड क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


रक्कम 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 
८१,००० 


१ 


१ 


इक्यू - सी -१७७ (१३-१४ ) २ डी इको मशीन 
इक्यू-सी-४३ ( १४-१५ ) सेमी ॲटोमेटीक रोटरी मायक्रोटोम / मायक्रोटोम सेमी ॲटोमेटीक . 


२ 


३ 


८१,००० 


द्वितीय 

मुदतवाढ 


अनामत 


अ . क्र . 


इ . कोड क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


रक्कम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


रुपये 


१ 


१ 


इक्यू.सी-८३ (१३-१४ ) स्पायनल एन्डोस्कोपी सिस्टीम 
इक्यू.सी -१०५ ( १३-१४ ) ऑपरेटीव्ह हिस्ट्रोस्कोपी 


१,८०,००० 
५४,००० 


२ 


१ सेट 


२ . उपरोक्त निविदा सूचनेतील अधिक माहितीकरिता इच्छुक निविदाकारांनी http://dmer.maharashtra.etenders.in , 
http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर संपर्क साधावा . 

३. सहभागी होणाऱ्या निविदाकारांना ऑनलाईन निविदा सादर करण्यासाठी रुपये १,०२४ प्रति निविदा भरावे लागतील , तर ना -परतावा निविदा 
शुल्क रुपये २,००० ( प्रति निविदा फॉर्म) इतकी रोख रक्कम दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत किंवा तत्पूर्वी संचालनालय , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई , शासकीय दंत महाविद्यालय इमारत , ४ था मजला, सेंट जॉर्जेस कंपाऊंड, छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळ , 
मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी भरणा करावे लागतील . 

निविदेचे वेळापत्रक व अटी व शर्ती संबंधी अधिक माहिती http://dmer.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
आहे. 

५. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी निविदेतील उपकरणे व साहित्य यांची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि कोणतेही 
कारण न देता निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वतःकडे 

राखून 

ठेवलेले आहेत . 
संकेतस्थळ : http://dmer.maharashtra.etenders.in, Email : mbranchdmer@gmail.com . 


४ . 


संपर्क क्रमांक : 91-022-2620361-6 ( Ext. 338/339/340 ) . 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ /पौष ११-१७, शके १ ९३६ 


२७ 


FIRST AND SECOND EXTENSION 


Under Central Government, DPDC and State Government Scheme, Directorate of Medical Education 
and Research , Mumbai, hereby invites the e -tender in two envelopes system from the manufactures / 
authorized dealers and suppliers to supply instruments / equipments for the GovernmentMedical College and 
Hospital, Nagpur . This Notice is also notified in Maharashtra Government Gazette, Part II (Supplement) : 
( 1 ) Period of sale of tender form 

1st January 2015 to 15th January 2015 

from 11-00 a.m. to 5-00 p.m. 
( 2 ) Period of bid preparation 

1st January 2015 to 15th January 2015 
( 3 ) Closing of bid 

15th January 2015 upto 5-00 p.m. 
(4 ) Date and time for submission 15th January 2015 to 17th January 2015 upto 5-00 p.m. 

of tender 
(5 ) Bid opening (Envelope No. 1) 17th January 2015 at 11-00 a.m. 


FIRST EXTENSION 


Details of Equipment - 


E -Cod 


Name of the Equipments 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Quantity 


E.M.D. 
Amount 

(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


2 D Eco Machine 


1 


1 EQ -C - 177 ( 13-14 ) 
2 EQ - C - 43 ( 14-15 ) 


Rs. 
81,000 
81,000 


3 


Semi Automatic Rotary Microtome/Microtome 
Semi Automatic. 


SECOND EXTENSION 


E -Cod 


Name of the Equipments 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Quantity 


E.M.D. 
Amount 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


1 


EQ - C -83 ( 13-14 ) Spinal Endoscopy System 
EQ -C - 105 ( 13-14 ) Operative Hysteroscopy 


Rs. 
1,80,000 
54,000 


2 


1 Set 


2. For detail information , the bidders interested may visit the websites http : // 
dmer.maharashtra.etenders.in , http://maharashtra.gov.in . 

3. The interested bidders will have to pay service provider fee for online submission of bid @ Rs. 1,024 
per tender. The non - refundable tender fee per tender @ Rs. 2,000 will be paid in cash to be submitted in the 
office of Directorate of Medical Education and Research , 4th Floor, Government Dental College Bldg ., St. George s 
Hospital Compound, Mumbai 400 001 on or before 15th January 2015 upto 5-00 p.m. during the office hours 
on working days. 


4. The details regarding schedule and terms and conditions are available http : // 
dmer.maharashtra.etenders.in and http://maharashtra.gov.in . 

5. The Director of Medical Education and Research , Mumbai reserves the right to increase or decrease 
the quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender without any reason thereto . 


For e -tendering help /information , please contact 
Website : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email :mbranchdmer@gmail.com 
Contact No.: 91-022-2620361-65 ( Ext. 338/339/340 ) 


Director , 
Directorate of Medical Education and Research , 

Mumbai. 


ATT HA ( fequit) 


-४ 


२८ 


मुदतवाढ सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागांतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींच्याखरेदीसाठीविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवित आहेत.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भागदोन(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


अनु-निविदा 


निविदाविक्रीव तयारकरण्याचाकालावाधी 


निविदासादर 


क्रमाकक्रमाक 


बाबीचेनाव 


प्रकार 


निविदाबंदची 

तारीख 


करण्याचा दिनांक (७) 


निविदा उघडण्याचा दिनांक (८) 


(१) 


१ 


ई-४८ 


प्रथम 


Oint.Clobetasol Proprionate0.05%w/w 
(4)Acyclovir 

OintmentCream5gm. 


मुदतवाढ द्वितीय 


ई-१३२ 


२ 


दिनांक २४डिसेंबर२०१४ते 
७जानेवारी२०१५ 
दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
७जानेवारी२०१५ 

दुपारी२-०१ते 
संध्याकाळी५-०० 

वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
९जानेवारी२०१५ 
दुपारी 
२-०१ 
पासून 
संध्याकाळी५-३० 

वाजेपर्यंत. 


मुदतवाढ 


दिनांक 
७जानेवारी२०१५ 
संध्याकाळी५-०१ते 
९जानेवारी२०१५ दुपारी२-००वाजेपर्यंत 

दिनांक 
६जानेवारी२०१५ 
संध्याकाळी५-०१ते 
८जानेवारी२०१५ दुपारी२-००वाजेपर्यंत. 


३ 


ई-१५१ 


(1)GentamycinEye 

Drops0.3% 


द्वितीय मुदतवाढ 


दिनांक २४डिसेंबर२०१४ते 
६जानेवारी२०१५ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
६जानेवारी२०१५ दुपारी२-०१ते 
संध्याकाळी५-०० 

वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
८जानेवारी२०१५ 
दुपारी 
२-०१ 
पासून 
संध्याकाळी५-३० 

वाजपयत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ / पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


१.वरीलनिविदांनापुरेसाप्रतिसादनसल्यानेमुदतवाढदेण्यातआलीआहे. २.इतरसर्वअटीवशर्तीयामूळनिविदेनुसारअसतील. सूचना.-निविदाधारकांनीनिविदेचीदोनहजाररुपयेफी“ सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबई”यांच्यानांवेऑनलाईनभरावयाचीआहे.तसेचनिविदाधारकानेनिविदेची 

बयाणारक्कमहीसुद्धाऑनलाईनभरावयाचीआहे. ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठीकृपयाखालीलनमूदकेल्याप्रमाणेसंपर्कसाधावा: संकेतस्थळ:http://phd.maharashtra.etenders.in संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14 


Email:support.gom@nextenders.com 
Website:arogya. 

.maharashtra.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


EXTENSION 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchaseof followingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheadvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, PartII(Supplement) 


Sr.Tender No.No. 


NameofItem 


Type 


Periodof 

Saleand Preparation ofBid 

(5) 


Closingof 

Bid 


DateofBid 
Submission 


Bid Opening 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(6) 


(7) 


(8) 


1 


E-48 


First 
Extension 


Oint.Clobetasol Proprionate0.05%w/w. (4)Acyclovir 

OintmentCream5gm. 


24thDecember2014to 

7thJanuary2015 upto14-00hrs. 


7thJanuary2015 14-01hrs.to 17-00hrs. 


7thJanuary2015 

17-01hrs.to 9thJanuary2015 upto14-00hrs. 


9thJanuary2015 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


2 


E-132 


Second Extension 


3E-151 


(1)GentamycinEye 

Drops0.3% 


Second Extension 


24thDecember2014to 6thJanuary2015 upto14-00hrs. 


6thJanuary2015 14-01hrs.to 17-00hrs. 


6thJanuary2015 

17-01hrs.to 8thJanuary2015 upto14-00hrs. 


8thJanuary2015 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ / पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


1.Extensionhasbeengivenduetoinadequateresponse. 2.Allothertermsandconditionsoftheoriginaltendernoticeremainunchanged. Note.-BidderhastopaytenderdocumentfeesRs.2,000inthenameof"JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbai"byonline 

gateway.Bidderalsohastopay/depositEMDamountthroughonlinegateway. Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact:-- Website:http://phd.maharashtra.etenders.in ContactNos.:020-25315555/9167969601/04/14 Email:Support.gom@nextenders.com Website:arogya.maharashtra.gov.in 

JointDirectorofHealthServices 

(ProcurementCell),Mumbai. 


२ ९ 


३० 


प्रथममुदतवाढ सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागांतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींच्याखरेदीसाठीविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवित आहेत.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भागदोन(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: निविदाविक्रीव 

निविदा क्रमाकक्रमाक 

तयारकरण्याचाकालावधी निविदाबंदची 

करण्याचा 

उघडण्याचा तारीख दिनांक 

दिनांक (१) (२)(३) 

(७) 

(८) 


अनु-निविदा 


निविदासादर 


बाबीचेनाव 


प्रकार 


१ 


ई-१४९ 


Tab.FolicAcid5mg. 


प्रथम 


मुदतवाढ 


दिनांक २६डिसेंबर२०१४ते 
९जानेवारी२०१५ 
दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
९जानेवारी२०१५ दुपारी२-०१ते 
संध्याकाळी५-०० 

वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
९जानेवारी२०१५ 
संध्याकाळी५-०१ते 
१२जानेवारी२०१५ दुपारी२.००वाजेपर्यंत. 


दिनांक १२जानेवारी२०१५ 
दुपारी 
२-०१ 
पासून 
संध्याकाळी५-३० 

वाजेपर्यंत. 


“ 


१.वरीलनिविदेलापुरेसाप्रतिसादनसल्यानेमुदतवाढदेण्यातआलीआहे. २.इतरसर्वअटीवशर्तीयामूळनिविदेनुसारअसतील. सूचना.-निविदाधारकांनीनिविदेचीदोनहजाररुपयेफी सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष)",मुंबईयांच्यानांवेऑनलाईनभरावयाचीआहे.तसेचनिविदाधारकानेनिविदेची 

बयाणारक्कमहीसुद्धाऑनलाईनभरावयाचीआहे. ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठीकृपयाखालीलनमूदकेल्याप्रमाणेसंपर्कसाधावा: 
संकेतस्थळ: 

http://phd.maharashtra.etenders.in संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ / पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


Email:support.gom@nextenders.com Website:arogya.maharashtra.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


FIRSTEXTENSION 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchaseof followingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheAdvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, PartII(Supplement): 


Sr.Tender No.No. 


Nameof 

Item 


Type 


Periodof 

Saleand 
Preparation ofBid 

(5) 


Closingof 

Bid 


DateofBid Submission 


Bid Opening 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(6) 


(7) 


(8) 


1 


E-149 


Tab.FolicAcid5mg. 


First 


26thDecember2014to9thJanuary2015 

9thJanuary2015 14-01hrs.to upto14-00hrs. 

17-00hrs. 


9thJanuary2015 

17-01hrs.to 12thJanuary2015 upto14-00hrs. 


12thJanual 

2015 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


Extension 


1.Extensionhasbeengivenduetoinadequateresponse. 2.Allothertermsandconditionsoftheoriginaltendernoticeremainunchanged. Note.—BidderhastopaytenderdocumentfeesRs.2,000inthenameof“JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbai”byonline 

gateway.Bidderalsohastopay/depositEMDamountthroughonlinegateway. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ /पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact Website:http://phd.maharashtra.etenders.in ContactNos.:020-25315555/9167969601/04/14 Email:Support.gom@nextenders.com Website:arogya.maharashtragov.in 


JointDirectorofHealthServices (ProcurementCell),Mumbai. 


३१ 


द्वितीय 
मुदतवाढ 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागांतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींच्याखरेदीसाठीविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवित आहेत.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भागदोन(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


अनु-निविदा 


निविदाविक्रीव तयारकरण्याचाकालावधी 


निविदासादर 


क्रमाकक्रमाक 


बाबीचेनाव 


प्रकार 


निविदाबंदची 

तारीख 


करण्याचा दिनांक (७) 


निविदा उघडण्याचा दिनांक (८) 


(१) 


(३) 


(५) 


१ 


ई-३३ 


IntraOcularLenses 


द्वितीय 


२ 


ई-४२ 


PrickingLancet 


मुदतवाढ 


दिनांक २३डिसेंबर२०१४ते 
५जानेवारी२०१५ 
दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 

दिनांक २३डिसेंबर२०१४ते 
७जानेवारी२०१५ दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
५जानेवारी२०१५ 

दुपारी२-०१ते 
संध्याकाळी५-०० 

वाजेपर्यंत. 

दिनांक 
७जानेवारी२०१५ 

दुपारी२-०१ते 
संध्याकाळी५-०० 

वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
५जानेवारी२०१५ संध्याकाळी५-०१ते 
८जानेवारी२०१५ दुपारी२-००वाजेपर्यंत. 

दिनांक 
७जानेवारी२०१५ 
संध्याकाळी 
५-०१ 
ते 
९जानेवारी२०१५ दुपारी२-००वाजेपर्यंत. 


दिनांक ८जानेवारी२०१५ 
दुपारी 
२-०१ 
पासून 
ते संध्याकाळी५-३० 

वाजेपर्यंत. 

दिनांक 
९जानेवारी२०१५ 
दुपारी 
२-०१ 
पासून 
संध्याकाळी५-३० 

वाजेपर्यंत. 


३ 


Cetrimide15%+ Chlorohexidine1.5% 
Solution5ltr.jar. 


द्वितीय मुदतवाढ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ /पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


४ 


ई-१२८ 


Tab.SodiumValporate 


200 mg. 


ई-१५१ 


(1)GentamycinEye Drops0.3%. 


द्वितीय मुदतवाढ 


दिनांक २४डिसेंबर२०१४ते 
६जानेवारी२०१५ 
दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
६जानेवारी२०१५ 

दुपारी२-०१ते 
संध्याकाळी५-०० 

वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
६जानेवारी२०१५ 
संध्याकाळी५-०१ते 
८जानेवारी२०१५ दुपारी२-००वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
८जानेवारी२०१५ 
दुपारी 
२-०१ 
पासून 
संध्याकाळी५-३० 

वाजेपर्यंत. 


“ 


यांच्यानांवेऑनलाईनभरावयाचीआहे.तसेचनिविदाधारकानेनिविदेची 


१.वरीलनिविदांनापुरेसाप्रतिसादनसल्यानेमुदतवाढदेण्यातआलीआहे. २.इतरसर्वअटीवशर्तीयामूळनिविदेनुसारअसतील. सूचना.-निविदाधारकांनीनिविदेचीदोनहज़ाररुपयेफी सहसंचालकआरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबई 

बयाणारक्कमहीसुद्धाऑनलाईनभरावयाचीआहे. ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठी 

कृपयाखालील नमूद 

केल्याप्रमाणे 
संपर्क 
साधावा 
: 
संकेतस्थळ: http://phd.maharashtra.etenders.in संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14 Email:support.gom@nextenders.com Website:arogya.maharashtra.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा 

(खरेदीकक्ष),मुंबई. 


SECONDEXTENSION 


HIT SHA ( graunt)-4 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchaseof followingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheAdvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, PartII(Supplement) 


Sr.Tender No.No. 


Nameof 

Item 


Type 


Periodof 

Saleand 
Preparation ofBid 

(5) 


Closingof 

Bid 


DateofBid Submission 


Bid Opening 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(6) 


(7) 


(8) 


1 


E-33 


IntraOcularLenses 


Second Extension 


23rdDecember2014to5thJanuary2015 

5thJanuary201514-01hrs.to upto14-00hrs. 

17-00hrs. 


5thJanuary2015 

17-01hrs.to 8thJanuary2015 upto14-00hrs. 


8thJanuary2015 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


2 


E-42 


PrickingLancet 


3 


E-120 


Cetrimide15%+ Chlorohexidine1.5% 
Solution5ltr.jar. 


Second Extension 


23rdDecember2014to 

7thJanuary2015 upto14-00hrs. 


7thJanuary2015 14-01hrs.to 17-00hrs. 


7thJanuary2015 

17-01hrs.to 9thJanuary2015 upto14-00hrs. 


9thJanuary2015 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १-७, २०१५ / पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


4 


E-128 


Tab.SodiumValporate 


200 mg. 


Second 


5 


E-151 


Extension 


(1)GentamycinEye Drops0.3%. 


24thDecember2014to 6thJanuary2015 upto14-00hrs. 


6thJanuary2015 14-01hrs.to 

17-00hrs. 


6thJanuary2015 

17-01hrs.to 8thJanuary2015 upto14-00hrs. 


8thJanuary2015 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


Extensionhasbeengivenduetoinadequateresponse. 2.Allothertermsandconditionsoftheoriginaltendernoticeremainunchanged. Note.—BidderhastopaytenderdocumentfeesRs.2,000inthenameof“JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbai”byonline 

gateway.Bidderalsohastopay/depositEMDamountthroughonlinegateway. Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact: Website:http://phd.maharashtra.etenders.in ContactNos.:020-25315555/9167969601/04/14 Email:Support.gom@nextenders.com Website:arogya.maharashtra.gov.in 

JointDirectorofHealthServices 

(ProcurementCell),Mumbai. 


३४ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ / पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


मुदतवाढ 


अतिरिक्त संचालक , आरोग्य सेवा ( कुटुंबकल्याण) माताबाल संगोपन व शालेय आरोग्य, महाराष्ट्र राज्य, राज्य कुटुंबकल्याण कार्यालय , 
कुटुंबकल्याण भवन , रेल्वे स्टेशन पाठीमागे, पुणे हे सन २०१४-२०१५ या वर्षांसाठी कार्यालयीन स्टेशनरी खरेदी करण्यासाठी अधिकृत संस्थाकडून 
जाहीर निविदा मागवित आहेत . निविदा फॉर्मसोबत स्टेशनरीची यादी जोडण्यात येईल . 


निविदा कार्यक्रम. 


( १ ) निविदा विक्री दिनांक ५ जानेवारी २०१५ ते १६ जानेवारी २०१५, वेळ सकाळी ११-०० ते सायंकाळी १६-०० वाजेपर्यंत ( सुट्टीचे दिवस 
सोडून ). 


( २) निविदा स्वीकारण्याचा दिनांक १७ जानेवारी २०१५ , वेळ दुपारी १३-३० वाजेपर्यंत . 
( ३ ) निविदा उघडण्याचा दिनांक १९ जानेवारी २०१५, वेळ सकाळी ११-०० वाजता. 


लेखनसामग्री संख्या १५ ते २० टक्क्यांने कमी अथवा जास्त होऊ शकेल . सदर खरेदी ही टप्प्याटप्याने व मंजूर अनुदानानुसार करण्यात 
येईल . तसेच, उपरोक्त नमूद केलेल्या निविदा फॉर्मची ना परतावा किंमत खालीलप्रमाणे आहे : 


कार्यालयीन स्टेशनरी खरेदी किंमत रुपये १,००० 


ही रक्कम कार्यालयीन वेळेत कार्यालयात जमा केल्यानंतर निविदा फॉर्म मिळतील . कोणतीही सबब न देता निविदा स्वीकारणे अथवा नाकारणे 
तसेच ही प्रक्रिया रद्द करण्याचा हक्क खालील सही करणार यांना राहील . 


अतिरिक्त संचालक , 
आरोग्य सेवा, कुटुंबकल्याण, माताबाल संगोपन 

व शालेय आरोग्य , पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ / पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


३५ 


अधिष्ठाता , श्री . भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , धुळे 


निविदा सूचना 


अधिष्ठाता, श्री . भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , धुळे याद्वारे महाराष्ट्राचे राज्यपाल , मुंबई यांच्या वतीने खालील दर्शविलेल्या 
यंत्र/ उपकरणांची खरेदी करण्यासाठी प्लॅन/नॉन-प्लॅन योजनांतर्गत उत्पादक व अधिकृत पुरवठादारांकडून दोन लिफाफा ( टू-बीड सिस्टीम) पद्धतीने 
प्रत्येक यंत्रासाठी स्वतंत्र मोहोरबंद निविदा मागवीत आहेत . निविदा फॉर्मसोबत यंत्र / उपकरणांचे स्पेसिफिकेशन तसेच अटी व शर्ती जोडलेल्या 
आहेत 


: 


अ.क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


खरेदीची 


नग/ संख्या 


निविदेची 
किंमत 
( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


रुपये 


१ 


वातानुकुलित यंत्र ( एसी) १.५ टन क्षमता 


६ 


५०० 


निविदाकाराने दोन लिफाफे पद्धतीनुसार ( टू-बीड सिस्टीम ) मोहोरबंद निविदा विहित कालावधीत सादर कराव्यात . 

( १) निविदेच्या अटी व शर्ती निविदेसोबत पुरविण्यात येतील . कोऱ्या निविदा अधिष्ठाता , श्री . भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय , धुळे ( चक्करबर्डी, मुंबई- आग्रा रोड ) येथे दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक २१ जानेवारी २०१५ पर्यंत कार्यालयीन कामकाजाच्या 
दिवशी सकाळी १०-३० ते दुपारी १-०० व दुपारी २-०० ते सायंकाळी ५-०० च्या दरम्यान निविदा शुल्क रोख भरल्यानंतर मिळतील 
( ना - परतावा). 

( २) वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदा क्रमांक आणि तारीख उपरोल्लिखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून निविदा अधिष्ठाता , श्री . भाऊसाहेब 
हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे यांच्या कार्यालयात दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील . 
( ३ ) अधिष्ठाता यांनी निविदेतील परिमाण कमी किंवा अधिक करण्याचा आणि कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचा अधिकार 
राखून 

ठेवला आहे . 
( ४) उपस्थित असलेल्या निविदाकारांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत दिनांक २३ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी २-०० वाजता 
लिफाफा क्र . १ उघडण्यात येईल . लिफाफा क्र . २ उघडण्याची तारीख व वेळ त्याच ठिकाणी जाहीर करण्यात येईल . 

( ५) बाहेरगावच्या निविदाकारांनी आपल्या निविदा वैयक्तिकरित्या अथवा शक्यतो पंजीकृत डाकेने अंतिम दिनांकाच्या मुदतीत पाठवाव्यात . 
पोस्टाच्या दिरंगाईने निविदा गहाळ झाली किंवा उशिरा मिळाल्यास अशा निविदांचा विचार केला जाणार नाही. 


स्वतःकडे 


अधिष्ठाता , 
श्री . भाऊसाहेब हिरे शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय , धुळे . 


भाग दोन ( पुरवणी) -५ अ 


20 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १-७, २०१५ / पौष ११-१७, शके १ ९ ३६ 


DEAN , SHRI BHAUSAHEB HIRE GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE , DHULE 


Tender Notice 


The Dean , Shri Bhausaheb Hire Government Medical College , Dhule on behalf of the Governor of 
Maharashtra , Mumbai invites sealed tenders for each equipment separately in two envelopes system ( Two 
Bid System ) for supply of equipments below from Manufacturers and their Authorized dealer. Under Plan / 
Non - Plan Scheme. Specification of the instrument/ equipments is enclosed with Tender Form - 


Name of the Instrument and Equipment 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Quantity 
Required 

( 3 ) 


Cost of Blank 
Tender Forms 

(4 ) 


( 2 ) 


Rs. 
500 


1 


Air Conditioner 1.5 ton Capacity 


6 


( 1) The Tender Form with Specification and terms and conditions will be available on payment of 
amount (Non -Refundable ) mentioned against equipment, from the office of the Dean , Shri Bhausaheb Hire 
Government Medical College, Dhule , from dated 1st January 2015 to 21st January 2015 on working day 
between 10-30 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 5-00 p.m. 

(2 ) Last date of received sealed Tender Form 22nd January 2015 up to 5-00 p.m. 

(3 ) The Dean , Shri Bhausaheb Hire Government Medical College , Dhule reserves the right to reduce 
or add quantity required and to reject any or all tenders without assigning any reason . 

(4 ) The Envelope No. 1 will be opened in presence of Tenderer or their representatives on 
23rd January 2015 , at 2-00 p.m. time of opening of Envelope No. 2 will be declared at the time of opening 
of Envelope No. 1 . 

(5 ) All out station tenders should be submitted personally or preferably by registered post within 
stipulated time. Tender lost/received after due date or postal delay will not be considered . 


Dean , 
Shri Bhausaheb Hire Government 


SH . THE /Hİ-37/ARTGT/9&& 04-06 /98 , 
दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ . 


Medical College, Dhule . 
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ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE AND DIRECTOR OF POLICE 

WIRELESS , CHAVAN NAGAR , PASHAN ROAD , PUNE 


Tender Notice 


The Additional Director General of Police and Director of Police Wireless , Pune invites following E - Tender 
Notice (Only on http://maharashtra.etenders.in website ) signed and sealed Two Bid Systems, Details given 
below : 


Details of the Tender : 


( 1) Description 


Tender Notice No. 


Description 


Tender 
Form Fee 

(3 ) 


( 1) 


( 2 ) 


Rs. 


1,000 


D -4 /S . Kumbhmela / 12 Volt 
88 AHC Bty . 14-15 /2014. 


12 Volt 88 AHC Flooded C - 20 Battery 
Poly Propylene Container with wing 
nut/ nut bolt. Qty . 195 Nos . 


( 2 ) Tender form Fee (Non - refundable ) as shown in the table . 


( 3 ) Tender available on https://maharashtra.etenders.in through sub - portal of https : // 
mapo.maharashtra.etenders.in From 1st January 2015 at 10-00 hrs. 

(4 ) Last Date and Time of online Submission of Bid - 22nd January 2015 at 15-00 hrs . Tender documents , 
terms and conditions detailed specification , etc. can download from the www.mahapolice.gov.in and 
www.mahpolwireless.gov.in . 

(5 ) For any assistance on the use of Electronic Tendering Systems, the Users may call the below : 
Numbers: Landline No.:- 020-2531 5555 or mail id 


support.gom@nexttenders.com 


S. M. KHANDE, 
For AdditionalDirector General 
of Police and Director of Police 
Wireless ,Maharashtra State , 

Pune . 


No. D -Branch / Sinhasta Kumbhamela /14-15 /2014 /1901, 
Dated 26th December 2014 . 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ /पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , पुणे 


निविदा सूचना 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे नावे व करिता अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा, पुणे ४११ ००६ हे सन २०१४-२०१५ या वर्षाकरिता 
कारागृह उद्योगासाठी लागणाऱ्या खालील बाबींकरिता मोहोरबंद निविदा मागवीत आहेत : 


Items 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Quantity Price of Tender 

form 
( 3 ) 

( 4 ) 


Indenting prisons 
( consignee ) 

( 5 ) 


Date of submission 
& opening of Tender 

( 6 ) 


( 2 ) 


Rs. 


1 


615 Nos . 


250 


2 


3303 Meter 


500 


Process of Grey Polyster 
Cotton Sari Cloth 48 " . 
Process of Grey Manjarpat 
Cloth 60 ". 
Process of Grey Polyster 
Cotton Suiting Cloth 62" . 
Process of Grey Polyster 
Cotton Suiting Cloth 58 " . 


Yerawada 
Central 
Prison. 


Submission- 23rd 

January 2015 
at 11-00 a.m. 
Opening- 23rd 
January 2015 
at 11-30 a.m. 


3 


9370 Meter 


750 


4 


6772.50 Meter 


750 


निविदा फॉर्म व अटी दिनांक २ जानेवारी २०१५ ते दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी पर्यंत कार्यालयीन वेळेत ( सकाळी ९-०० ते १-०० 
व सायंकाळी ४-०० ते ५-०० ) उपलब्ध राहतील . निविदा फॉर्म पोस्टाने पाठविण्यात येणार नाहीत . निविदेतील मालाचे परिमाण कमी / जास्त करण्याचे 
तसेच निविदा प्रक्रिया रद्द करणेबाबतचे सर्व हक्क खरेदी अधिकारी यांचेकडे राहतील . अधीक्षक , येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , येरवडा, पुणे -६ हे अपिलीय 
अधिकारी असतील. 


. 


अधीक्षक , 
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ / पौष ११-१७, शके १९ ३६ 
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SUPERINTENDENT, YERAWADA CENTRAL PRISON , PUNE 


Tender Notice 


For and on behalf of Governor of Maharashtra Superintendent, Yerawada Central Prison , Pune 411 006 
invites sealed tenders for prison industries for the financial year 2014-2015 from reputed manufacturers or 
through their authorized dealers for supply of following items : 


Items 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Quantity Price of Tender 

form 
( 3 ) 

( 4 ) 


Indenting prisons 
( consignee ) 

(5 ) 


Date of submission 
& opening of Tender 

(6 ) 


( 2 ) 


Rs. 


1 


615 Nos. 


250 


2 


3303 Meter 


500 


Process of Grey Polyster 
Cotton Sari Cloth 48 " . 
Process of Grey Manjarpat 
Cloth 60 " . 
Process of Grey Polyster 
Cotton Suiting Cloth 62". 
Process of Grey Polyster 
Cotton Suiting Cloth 58 " . 


Yerawada 
Central 
Prison . 


Submission- 23rd 

January 2015 
at 11-00 a.m. 
Opening- 23rd 
January 2015 
at 11-30 a.m. 


3 


9370 Meter 


750 


4 


6772.50 Meter 


750 


Tender forms and conditions will be available in the office time ( 9-00 a.m. to 1-00 p.m. and 4-00 p.m. 
to 5-00 p.m.) from dated 2nd January 2015 to dated 22nd January 2015. Tender Forms will not be sent by 
post. The rights of quantity increase or decrease and cancellation of tenders are reserved by Purchase 
Officer. Superintendent , Yerawada Central Prison will be Appellate Authority . 


$ . 7477CT / FUIFESTS / 88884 / 8088-84 , 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ . 


Superintendent, 
Yerawada Central Prison , Pune. 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ / पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


प्रथम मुदतवाढ 


अधिष्ठाता , श्री . भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे याद्वारे महाराष्ट्राचे राज्यपाल , मुंबई यांच्या वतीने खालील दर्शविलेल्या 
यंत्र/ उपकरणांची खरेदी करण्यासाठी पीजी या योजनांतर्गत उत्पादक व अधिकृत पुरवठादारांकडून दोन लिफाफा ( टू बीड सिस्टीम) पद्धतीने 
प्रत्येक यंत्रासाठी स्वतंत्र मोहोरबंद निविदा मागवीत आहेत . निविदा फॉर्मसोबत यंत्र/ उपकरणांचे स्पेसिफिकेशन तसेच अटी व शर्ती जोडलेल्या 
आहेत 


अ.क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


खरेदीची 
नग/ संख्या 

( ३ ) 


निविदेची 
किंमत 
( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


रुपये 


१ 


१ 


स्पाईन इन्स्ट्रुमेंट 
जनरल इन्स्ट्रुमेंट सेट 
फोर चॅनल कोॲग्लोमीटर 


५०० 
५०० 


२ 


१ 


३ 


१ 


५०० 


. 


निविदाकाराने दोन लिफाफे पद्धतीनुसार ( टू बीड सिस्टीम ) मोहोरबंद निविदा विहित कालावधीत सादर कराव्यात . 

( १) निविदेच्या अटी व शर्ती निविदेसोबत पुरविण्यात येतील . कोऱ्या निविदा अधिष्ठाता , श्री . भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय , धुळे ( चक्करबर्डी, मुंबई- आग्रा रोड ) येथे दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १५ जानेवारी २०१५ पर्यंत कार्यालयीन कामकाजाच्या 
दिवशी सकाळी १०-३० ते दुपारी १-०० व दुपारी २-०० ते सायंकाळी ५-०० च्या दरम्यान निविदा शुल्क रोख भरल्यानंतर मिळतील 
( ना - परतावा). 

( २) वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदा क्रमांक आणि तारीख उपरोल्लिखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून निविदा अधिष्ठाता, श्री . भाऊसाहेब 
हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , धुळे यांच्या कार्यालयात दिनांक १६ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी २-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील . 

( ३) अधिष्ठाता यांनी निविदेतील परिमाण कमी किंवा अधिक करण्याचा आणि कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचा अधिकार 
स्वतःकडे राखून ठेवला आहे. 

( ४ ) उपस्थित असलेल्या निविदाकारांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत दिनांक १७ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ३-०० वाजता 
लिफाफा क्र . १ उघडण्यात येईल . लिफाफा क्र . २ उघडण्याची तारीख व वेळ त्याच ठिकाणी जाहीर करण्यात येईल . 

( ५) बाहेरगावच्या निविदाकारांनी आपल्या निविदा वैयक्तिकरित्या अथवा शक्यतो पंजीकृत डाकेने अंतिम दिनांकाच्या मुदतीत पाठवाव्यात . 
पोस्टाच्या दिरंगाईने निविदा गहाळ झाली किंवा उशिरा मिळाल्यास अशा निविदांचा विचार केला जाणार नाही . 


अधिष्ठाता , 
श्री . भाऊसाहेब हिरे शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय , धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ /पौष ११-१७, शके १ ९३६ 
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FIRST EXTENSION 


The Dean , Shri Bhausaheb Hire Government Medical College , Dhule on behalf of the Governor of 
Maharashtra ,Mumbai invites sealed tenders for each equipment separately in two envelope system ( Two Bid 
System ) for supply of equipments below from Manufacturers and their Authorized dealer . Under P. G. Plan 
Scheme. Specification of the instrument/equipments is enclosed with Tender Form : 


Name of the Instrument and Equipment 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Quantity 
Required 

( 3 ) 


Cost of Blank 
Tender Forms 

( 4 ) 


( 2 ) 


1 


Spine Instrument 
General Instrument Set 
4 Channel Coagulomeeter 


1 
1 


Rs. 
500 
500 
500 


2 


3 


1 


The Tender Form with Specification and terms and conditions will be available on payment of amount 
(Non -Refundable ) mentioned against equipment, from the office of the Dean , Shri Bhausaheb Hire Government 
Medical College , Dhule , from dated 1st January 2015 to 15th January 2015 on working day between 10-30 
a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 5-00 p.m. 

( 2 ) Last date of received sealed Tender Form 16th January 2015 upto 2-00 p.m. 

( 3 ) The Dean , Shri Bhausaheb Hire Government Medical College , Dhule reserves the right to reduce 
or add quantity required and to reject any or all tenders without assigning any reason . 

( 4 ) The Envelope No. 1 will be opened in presence of Tenderer or their representatives on 
17th January 2015 , at 3-00 p.m. time of opening of Envelope No. 2 will be declared at the time of opening 
of Envelope No. 1. 

(5 ) All out station tenders should be submitted personally or preferably by registered post within 
stipulated time. Tender lost/ received after due date or postal delay will not be considered . 


Dean , 
Shri Bhausaheb Hire Government 

Medical College , Dhule . 


ATT TA ( rauit)—E 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ /पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


प्रथम मुदतवाढ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे नावे व करिता अधीक्षक , येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , येरवडा , पुणे ४११ ००६ हे सन २०१४-२०१५ या वर्षाकरिता 
कारागृह उद्योगासाठी लागणाऱ्या खालील बाबींकरिता मोहोरबंद निविदा मागवीत आहेत : 


Sr. Name or the Description of 
No. goods with details of specifications 
( 1 ) 

( 2 ) 


Quantity Price of Tender 

form 
( 3 ) 

( 4 ) 


Indenting prisons 
( consignee) 

( 5 ) 


Date of submission 
& opening of Tender 

( 6 ) 


Rs. 


1 
2 


Cotton 
Fevicol PL - III P. U. 
Synthatic Adhesive . 


2000 Kgs. 
350 Ltr. 


500 
250 


Yerawada 
Central 
Prison . 


Submission- 16th 
January 2015 
at 11-00 a.m. 
Opening- 16th 
January 2015 
at 11-30 a.m. 


निविदा फॉर्म व अटी दिनांक २ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी पर्यंत कार्यालयीन वेळेत ( सकाळी ९-०० ते १-०० 
व सायंकाळी ४-०० ते ५-०० ) उपलब्ध राहतील . निविदा फॉर्म पोस्टाने पाठविण्यात येणार नाहीत . निविदेतील मालाचे परिमाण कमी / जास्त करण्याचे 
तसेच निविदा प्रक्रिया रद्द करणेबाबतचे सर्व हक्क खरेदी अधिकारी यांचेकडे राहतील. अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , येरवडा , पुणे -६ हे अपीलीय 
अधिकारी असतील. 


~ 


अधीक्षक , 
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , पुणे . 


FIRST EXTENSION 


For and on behalf of Governor of Maharashtra Superintendent , Yerawada Central Prison , Pune 411 006 
invites sealed tenders for prison industries for the financial year 2014-2015 from reputed manufacturer or 
through their authorized dealers for supply of following items. 

Sr. Name or the Description of Quantity Price of Tender Indenting prisons Date of submission 
No. goods with details of specifications 

form 

( consignee) & opening of Tender 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
Rs. 

Submission- 16th 
1 Cotton 

2000 Kgs . 500 Yerawada 

January 2015 
2 Fevicol PL- III P. U. 

350 Ltr. 250 Central 

at 11-00 a.m. 
Synthatic Adhesive. 

Prison . 

Opening- 16th 
January 2015 
at 11-30 a.m. 


Tender forms and conditions will be available in the office time (9-00 a.m. to 1-00 p.m. and 4-00 p.m 
to 5-00 p.m.) from dated 2nd January 2015 to dated 15th January 2015. Tender Forms will not be sent by 
post. The rights of quantity increase or decrease and cancellation of tenders are reserved by Purchase 
Officer. Superintendent, Yerawada Central Prison will be Appellate Authority. 


Superintendent, 
Yerawada Central Prison , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ / पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


४३ 


SECOND EXTENSION 


The Additional Director General of Police and Director of Police Wireless , Pune invites following Tender 
Notice signed and sealed Two Bid System . Details given below : 


Details of the Tender 


Description 


Tender Notice No. 


Description 


Tender 
Form Fee 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


Rs. 


750 


D - 4 /S . Kumbhmela / 12V 
120 AHC Bty.14-15 / 2014 . 


12 Volt 120 AHC Low Maintenance Tubler 
Battery C - 10 Poly Propilin Container with 
wing nut terminal Qty . 80 Nos . 
Co - axial Cable RG 8 AU 
Qty . 800 Mtr. 


300 


D - 4 / S . Kumbhmela / 
RF Cable14-15 / 2014 . 


500 


D - 5 / S . Kumbhmela 
H.B.D. Antenna / 
H.B. Antenna / 14-15 / 2014 . 


High Band Dipole Antenna 
Qty .. 80 Nos . 


300 


D - 3 / S . Kumbhmela /72 V 
15 AMP Bty . Charger / 
14-15 . 


72 Volt 15 AMP Bty. Charger 
Qty . 10 Nos . 


300 


D - 2 / S . Kumbhmelal 
36 V 15 AMP Bty . Charger / 
14-15 / 2014 . 


36 Volt 15 AMP Battery Charger 
Qty . 12 Nos . 


( 2 ) Tender form Fee (Non - refundable ) as shown in the table . 


( 3 ) Last Date and Time of Submission of Tender— 15th January 2015 at 15-00 hrs. 

Tender documents , terms and conditions detailed specification , etc. can download from the 
www.mahapolice.gov.in and www.mahpolwireless.gov.in . 


S. M. KHANDE , 


For Additional Director General of Police 

and Director of Police Wireless , 

Maharashtra State , Pune. 


ATT HA ( grauit) 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १-७, २०१५ / पौष ११-१७, शके १ ९ ३६ 

संचालक , संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन , मुंबई 


. 


ई -निविदा सूचना 


राज्य शासनाच्या संचालक , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील १४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्व संलग्नित 
रुग्णालये येथेनिर्माण होणारा लिक्विड बायोमेडीकल वेस्ट विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून संशोधनासाठी व उत्पादनासाठी गोळा करणे व 
निर्लेखित करण्याकरिता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या मान्यताप्राप्त कंपन्यांकडून विहित नमुन्यातील ई-निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने देकार मागवित 
आहे. ही जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन ( पुरवणी) मध्ये सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे 
आहे 
( १ ) निविदा विक्रीचा कालावधी 

दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक २१ जानेवारी २०१५ . 
( २ ) निविदा तयार करण्याचा कालावधी 

दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक २१ जानेवारी २०१५ . 
( ३ ) निविदा बंद करण्याचा दिनांक 

दिनांक २१ जानेवारी २०१५ रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
( ४ ) निविदा सादर करण्याचा दिनांक 

दिनांक २३ जानेवारी २०१५ रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
( ५ ) तांत्रिक निविदा क्रमांक १ उघडण्याचा दिनांक दिनांक २७ जानेवारी २०१५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता . 
( ६ ) निविदापूर्व बैठक 

दिनांक ८ जानेवारी २०१५ दुपारी ३-०० वाजता संचालनालय , वैद्यकीय 

शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या कार्यालयात . 


. 


निविदेची माहिती : 


अ . क्र . 


कामाचे वर्णन 


अनामत 


निविदा सादर 


निविदा अर्जाचे 

शुल्क 


निविदेचा 
दिनांक 


करार 
कालावधी 


रक्कम 


करण्याचा 
दिनांक 
( ६ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ७ ) 


रुपये 


रुपये 


२,००० 


१,००,००० 


१ जानेवारी 


दोन वर्षे 


२१ जानेवारी 

२०१५ . 


२०१५ . 


१ संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील १४ 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
त्यासह सर्व संलग्नित रुग्णालये येथे 
निर्माण होणारे लिक्विड बायोमेडीकल 
वेस्ट संशोधनासाठी व उत्पादनासाठी 
गोळा करणे व निर्लेखित करण्याकरिता . 


निविदा अर्ज डाऊनलोड करण्यापूर्वी सदरची रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने बँक खात्यात जमा करावी. 

उपरोक्त निविदा सूचनेतील वेळापत्रक , अटी, शर्ती व अधिक माहितीकरिता इच्छुक निविदाकारांनी http://dmer.maharashtra.etenders.in , 
http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर संपर्क साधावा. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई यांनी निविदेतील बाबींची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि कोणतेही कारण न देता निविदा 
नाकारण्याचे अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवलेले आहेत . 

सदर निविदा एक अथवा अनेकजणांना विभागून देण्याचे अधिकार संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई यांनी राखून ठेवलेले आहेत. 
संकेतस्थळ : http://dmer.maharashtra.etenders.in, Email : mbranchdmer@gmail.com . 
संपर्क क्रमांक : 91-022-22620361-65 ( Ext. 338/339/340 ) . 


.. 


संचालक 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ /पौष ११-१७, शके १ ९३६ 


४५ 


DIRECTOR , MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH , MUMBAI 


e - Tender Notice 


Directorate of Medical Education and Research , Mumbai, hereby invites the e - Tender in two part 
systems from the authorized dealers of Maharashtra Pollution Control Board for Collection , Reception , 
Transportation of Liquid Bio -Medical Wast for the Government Medical College and all affiliated Hospitals . 
This Notice is also notified in Maharashtra Government Gazette, Part II (Supplement ) : 
( 1 ) Period of sale of tender form 

1st January 2015 to 21st January 2015 . 
( 2 ) Period of bid preparation 

1st January 2015 to 21st January 2015 
( 3 ) Closing of bid 

21st January 2015 at 5-00 p.m. 
(4 ) Date and time for submission 23rd January 2015 , Evening 5-00 p.m. 

of tender. 
(5 ) Bid opening (Envelope No. 1 ) .. 27th January 2015 at 11-00 a.m. 
(6 ) Pre -Bid Meeting 

Dated 8th January 2015 at 3-00 p.m. in the Office of 

Directorate of Medical Education and Research , 
Mumbai. 


Details of Tender - 


Sr. 
No. 


Description 


E.M.D. 


Online Form 

Fee (Non 
Refundable ) 

( 3 ) 


Start Date 
of Bidding 


End Date 
of Bidding 


Contract 
Period 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


Rs . 
2,000 


Rs. 
1,00,000 


2 Years 


1st January 

2015 . 


21st January 

2015 . 


1 Collection , Reception , 

Transportation of 
Liquid Bio -Medical 
Wast for the Govt. 
Medical College and 
all affiliated Hospitals 
in Maharashtra . 


The bidder shall have to pay Form Fee as mentioned in the above table through online payment 
gateway before downloading the tender document. 


For detail information regarding schedule , terms and conditions the interested Bidders may visit the 
websites http://dmer.maharashtra.etenders.in , http://maharashtra.gov.in . 

The Director of Medical Education and Research , Mumbai reserves the right to increase or decrease the 
quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender without any reason thereto . 


For e -tendering help /information , please contact 
Website : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email : mbranchdmer@gmail.com 
Contact No.: 91-022-22620361-65 (Ext. 338/339/340 ) . 


o. Siu $ 347 /5 -fragt/ P028-84 ($- )/ 
लिक्विड बायोमेडीकल वेस्ट / ४ - अ / २०१४ , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१४. 


Director, 
Medical Education and Research , 

Mumbai. 


ATT HA ( gxquit )—634 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ /पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


द्वितीय मुदतवाढ 


प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई विभाग, महाराष्ट्र राज्याचे मा . राज्यपाल यांच्या वतीने मुंबई विभागातील शासकीय दूध योजना, खोपोली 
येथील ॲटमोसफेरीक कन्डेसर पुरवठा उभारणी व कार्यान्वित करण्याबाबत विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून अनुभवी ठेकेदाराकडून मोहोरबंद निविदा 
मागविण्यात आल्या होत्या. सदर निविदेस अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे खालीलप्रमाणे द्वितीय मुदतवाढ देण्यात येत आहे : 


अनु. 


कामाचा तपशील 


परिमाण 


बयाणा रक्कम 


निविदा संचाची 

किंमत 


क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


रुपये 


रुपये 


१ जॉब 


७५० 


५,००० 


१ शासकीय दूध योजना , खोपोली येथे ॲटमोसफेरिक 

कन्डेसर (पाच क्वाईल्स ) पुरवठा, उभारणी व 
कार्यान्वित करणे ( तांत्रिक विनिर्देशानुसार ) . 


. 


( १) निविदा संच मिळण्याचेठिकाण.- दुग्धशाळा अभियंता, प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , मुंबई विभाग यांचेकार्यालय , कोकण भवन , 
पाचवा मजला, नवी मुंबई ४०० ६१४ . 


( २ ) निविदा संच विक्रीचा कालावधी.- दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १७ जानेवारी २०१५ या कालावधीमध्ये रोख रक्कम ( ना -परतावा) 
भरणा केल्यानंतर , सोबत मागणीपत्र व अद्ययावत सहीस टॅक्स क्लिअरन्स प्रमाणपत्र जोडल्यानंतर कार्यालयीन दिवशी सकाळी ११-०० ते दुपारी ३-०० या 
वेळेत मिळू शकतील . 


( ३ ) निविदा सादर करण्याचा दिनांक.- १९ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत. 


( ४ ) निविदा उघडण्याचा दिनांक व वेळ.- दिनांक १९ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ३-०० वाजता . 


निम्नस्वाक्षरीकार कोणतीही / सर्व निविदा कारण नमूद न करता नाकारण्याचा अधिकार 

राखून 

ठेवीत आहेत . 


प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , 

मुंबई विभाग, नवी मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १-७, २०१५ /पौष ११-१७, शके १९ ३६ 


४७ 


SECOND EXTENSION 


The undersigned for and on behalf of the Hon . Governor of Maharashtra invites sealed tender on the 
specified terms and conditions for the job works of supply installation of commissioning of New Atmospheric 
Condenser at Government Milk Scheme, Khopoli in Maharashtra State . 

Vide Tender Notice No. 2853 dated 28th November 2014. Due to less response from the tenderer Second 
Extension given as under : 


Description 


Sr. 
No. 


Quantity 


Price of Tender Form 

+ 12.5 % VAT 


Amount of 

E.M.D. 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


Rs. 


Rs. 


1 Job 


750 


5,000 


1 Supply , Installation and Commissioning 

of New Atmospheric Condenser (five coils ) 
at Government Milk Scheme, Khopoli, 


( 1) Place of Getting Tender Form .- The Dairy Engineer , Regional Dairy Development Office , Mumbai 
Region , Konkan Bhavan , 5th Floor, Navi Mumbai 400 614 . 

( 2 ) Period of Sale of Tender Form . - The Tender Form for above item will be made available between 
1st January 2015 to 17th January 2015 on cash payment (non -refundable ) as shown in the above statement 
in person alongwith tender application and latest VAT clearance certificate on any working day between 
11-00 a.m. to 3-00 p.m. 

( 3 ) Date of Submission . - On 19th January 2015 upto 1-00 p.m. 

(4 ) Date and Time of opening.- As far as Possible on the date of submission on 19th January 2015 at 
3-00 hrs. 

The undersigned reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reason 
whatsoever . 


Regional Dairy Development Officer , 

Mumbai Region , NaviMumbai. 
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द्वितीय मुदतवाढ 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर सन २०१४-१५ करिता मंजूर असलेल्या अनुदानातून खालील यंत्रसामग्री/ 
उपकरणे खरेदी करण्याकरिता दोन लिफाफा ( टू-बीड ) पद्धतीने मोहोरबंद लिफाफ्यामध्ये निविदा मागविण्यात येत आहेत . प्रत्येक यंत्राची सविस्तर 
विनिर्दिष्टे यंत्रनिहाय निविदा प्रपत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आहे. निविदा फॉर्म संस्थेत दिनांक १ जानेवारी २०१५ पासून कार्यालयीन वेळेत दिनांक 
१५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत खाली दर्शविलेल्या रकमेचा भरणा ( ना - परतावा ) करून उपलब्ध होतील . निविदा दिनांक 
१५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी २-०० वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येतील व निविदेचा लखोटा क्र . १ दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी 
३-०० वाजता अधिष्ठाता यांच्या कार्यालयाच्या सभागृहात उघडण्यात येईल . दिलेल्या वेळेनंतर प्राप्त झालेल्या निविदा विचारात घेतल्या जाणार 
नाहीत . तसेच एक किंवा सर्व निविदा रद्द करण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आला आहे 


: 


अ . क्र . 


संख्या 


अनामत 


निविदेचा तपशील व यंत्रसामग्री/ 
उपकरणांची नावे 

( २ ) 


निविदा प्रपत्राची 
किंमत 
( ५ ) 
रुपये 


( १ ) 


रक्कम 
( ४ ) 
रुपये 


( ३ ) 


१ 


२ नग 


६,००० 


५०० 


६ 


१ नग 


४,२०० 


५०० 


or 


४ नग 


७,२०० 


७५० 


२१ 


२ नग 


७,५०० 


७५० 


शल्यचिकित्साशास्त्र 
रॉडोलेस लाईट ( पेडस्टल) 
क्रेनिओटॉमी सेट 
वातानुकुलीत यंत्र ( ओटीएफ आणि शल्यचिकित्साशास्त्र विभाग ) 
सुघटन शल्यचिकित्साशास्त्र 
ऑपरेटींग लूप ३.५ आणि ४.५ 
रेडिओथेरपी 
डोसीमीटर 
मोल्ड रूम इन्स्ट्रुमेंट सेट 
औषधवैद्यकशास्त्र 
अल्ट्रासोनिक नेब्युलायझर 
वातानुकुलीत यंत्र ( इको कार्डीओग्राफी रूमकरिता ) 
बालरोगचिकित्साशास्त्र व शल्यचिकित्साशास्त्र 
वातानुकुलीत यंत्र 


२३ 


९ , ००० 


७५० 


२ नग 
१ सेट 


२४ 


६,००० 


५०० 


२८ 


४ नग 


३,००० 


२५० 


३३ 


१ नग 


१,८०० 


२५० 


५० 


४ नग 


४,५०० 


५०० 


अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , 

नागपूर . 
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SECOND EXTENSION 


Dean , Government Medical College and Hospital, Nagpur from the sanctioned grants of year 2014-15 
invites tender under two bid system purchase of Instruments /Equipments as mentioned below . The detailed 
specification of each and every equipment is mentioned in the tender form . Tender form will be issued as 
per price mentioned (non refundable ) from dated 1st January 2015 to 15th January 2015 during working 
hours and on dated 15th January 2015 upto 1-00 p.m. Tender form will be received on dated 15th January 
2015 upto 2-00 p.m. and Envelope No. 1 ( Technical Bid ) will be opened on dated 15th January 2015 at 
3-00 p.m. Tender received after given date and time will not be entertained please note . Right to reject one 
or all tenders is kept with the undersigned : 


Quantity 


Sr. 
No. 


Tender Descriptions and Name of 

Instruments/Equipments 


E.M.D. 
Cost 


Tender 
Form 
Cost 
(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


Rs. 


Rs. 


1 


6 


2 No. 
1 No. 
4 No. 


6,000 
4,200 
7,200 


500 
500 
750 


9 


Surgery , 
Shadowless Light (Pedastal) 
Craniotomy Set 
Air Conditioner (For OTF and Surgery ) 
Plastic Surgery , 
Operating Loop 3.5 and 4.5 
Radiotherapy 
Dosimeter 
Mold Room Instrument Set 


21 


2 No. 


7,500 


750 


23 


2 No. 
1 Set 


9,000 
6,000 


750 
500 


24 


250 


28 
33 


Medicine 
Ultrasonic Nebulizer 
Air Conditioner (For Eco Cardiography Room ) 
Paediatric /Surgery 
Air Conditioner 


4 No. 
1 No. 


3,000 
1,800 


250 


50 


4 No. 


4,500 


500 


Dean , 
Government Medical College and Hospital, 

Nagpur. 
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